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For your safety 

Thank you for purchasing a Nikon 
EDG VR Fieldscope. 

Please observe the following 
guidelines strictly so you can use the 
equipment properly and avoid 
potentially hazardous problems. 
Before using this product, read 
thoroughly the "For your safety" 
section and instructions on correct 
usage accompanying the product 
Keep this manual within reach for 
easy reference. 


A DANGER 


This indication alerts you to the fact that 
any improper use ignoring the contents 
described herein can result in a high 
possibility of potential death or serious 
injury. 


A WARNING 


This indication alerts you to the fact that 
any improper use ignoring the contents 
described herein can result in potential 
death or serious injury. 


A CAUTION 


This indication alerts you to the fact that 
any improper use ignoring the contents 
described herein can result in potential 
injury or material loss. 
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(§) 

Do not soak the Fieldscope 
in water, nor pour water over 
the Fieldscope intentionally. 

Failure to observe this may 
cause ignition or electric 
shock. 

o 

If internal parts of the 
Fieldscope are exposed as 
the result of a fall or other 
accident, do not touch 
them. 

Electric shock or other injury 
may be caused by touching 
broken parts. 

Remove batteries from the 
body, then request repair 
from a Nikon-authorized 
service representative. 

を 

o 

Should you notice heat, 
smoke or an unusual 
smell coming from the 
Fieldscope, remove batteries 
immediately. 

If you continue using it, it may 
cause a fire or burn. When 
removing batteries, take care 
to avoid burns. 

After removing them, 
request repair from a 
Nikon-authorized service 
representative. 


Q 

Do not use the Fieldscope 
where there is a possibility of 
it catching fire or exploding. 

Do not use the Fieldscope in 
the presence of flammable 
gases such as propane or 
gasoline as this could result in 
explosion or fire. 

A 

Use only batteries approved 
for use with this product 
(refer to specifications). 

If you use batteries of 
different makes or types, it 
may cause an explosion or 
result in electric shock. 


0 

Do not swing around by the 
strap. 

This may result in hitting 
others and cause injury. 

0 

Do not place this product in 
an unstable place. 

Failure to observe this may 
cause it to fall resulting in 
injury. 

A 

Do not use this product 
while walking. 

Failure to observe this may 
cause injury as a result of 
walking into something, 
hitting others, falling down or 
other accidents. 


Symbol indications 


A 

A symbol indicates alert 
(including warning). 


0 symbol indicates 
prohibition. Specific banned 
content is illustrated inside 
(for example, the symbol at 
left bans disassembly). 



• symbol indicates 
compulsory action. Specific 
content is illustrated inside 

(for example, the symbol at 
left orders battery removal). 



A WARNING 

(for Fieldscope) 


A 

Never look at the sun 
directly through the 
Fieldscope. 


Do not disassemble the 
Fieldscopb nor repair/ 
remodel it. 

Failure to observe this may 
result in electric shock or 
other injury. 
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0 

Do not leave this product 
in a car on a hot or sunny 
day, or near heat-generating 
equipment. 

Doing so may have a bad 
effect on internal parts, or 
may cause a fire. 

A 

Do not use organic solvents 
such as alcohol for cleaning 
the main body. 

A 

Keep the plastic bag used to 
wrap this product or other 
small parts out of reach of 
children. 

A 

Prevent children from 
putting caps or rubber 
eyecups into their mouths. 

If children swallow such parts, 
consult a doctor immediately. 

A 

Handle moving parts with 
care. 

Angle-type Fieldscope can 
be rotated when mounted 
on a tripod. Be careful not to 
pinch your fingers between 
the battery holder and tripod 
mount when rotating the 
body. 


A 

Do not impact Fieldscope by 
dropping or hitting. 

This may cause malfunction 
because this product is a 
precision electronic device 
(vibration reduction function 
equipped). Any failure caused 
by such handling is not 
covered by the warranty. 

A 

Avoid rain, water splashes, 
sand and mud. 

This product is waterproof 
(they body/eyepiece joint and 
the body/battery holder joint 
are watei'-resistant), however, 
avoid rain, water splashes, 
sand and mud. 

A 

Do not operate focusing ring 
if exposed to water or rain. 

A 

Avoid sudden temperature 
changes. 

If the Fieldscope is exposed to 
sudden temperature changes, 
water condensation may 
occur on lens surfaces. 

A 

If an inflammation of the skin 
occurs, consult a doctor. 

If using the rubber eyecups 
for a long period ot time, 
some people may suffer 
skin inflammation. If any 
symptoms occur, consult a 
doctor immediately. 


A DANGER 

(for alkaline and lithium batteries) 


A 

If liquid from a damaged 
battery enters the eyes, 
rinse immediately with clean 
water, then consult a doctor. 

Failure to do this may 
negatively affect or damage 



your eyes. 


A WARNING 

(for alkaline and lithium batteries) 


A 

Do not peel off the outer 
tube, or scratch. 

It may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

G 

Do not expose the battery to 
flame or excessive heat. 

It may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

0 

Do not combine old and 
new batteries or batteries of 
different makes or types. 

It may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 


Do not shorter disassemble a 
battery. 

It may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 
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A 

Observe warning and 
cautions written on batteries. 
Failure to do so may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 

A 

Use only batteries approved 
for use with this product 
(refer to specifications). 

Failure to do so may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 

A 

Keep batteries out of reach 
of children. 

Particular care should be 
taken to prevent infants from 
putting a battery or other 
small parts into their mouths. 

If they swallow such parts, 
consult a doctor immediately. 

A 

Insert batteries in the correct 
orientation. 

Failure to do this may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 

(§) 

Do not immerse in or expose 
to water. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

0 

Do not charge batteries 
other than rechargeable 
batterles.Failure to observe 
this may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 


0 

Do not expose batteries to 
flame or excessive heat. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

A 

Insert batteries in the correct 
orientation. 

Failure to do this may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 


Do not short or disassemble a 
battery. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

A 

Do not transport or store 
batteries with metal objects 
such as necklaces or hairpins. 
Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

0 

Do not combine old and 
new batteries or batteries of 
different makes or types. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

A 

If liquid from a damaged 
battery enters the eyes, 
rinse immediately with clean 
water, then consult a doctor. 
Failure to do this may 
negatively affect or damage 
your eyes. 


A 

When disposing of batteries, 
isolate the contact points 
with sealing tape. 

Contact with other metal may 
cause overheating, explosion 
or fire. Dispose of batteries 
according to your local area 
regulations. 

A 

If liquid from a damaged 
battery comes into contact 
with clothing or skin, rinse 
immediately with plenty of 
water. 

Failure to observe this may 
result in skin irritation. 


A WARNING 

(for alkaline batteries) 


Remove batteries 
immediately when no charge 
remains. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 


A DANGER 

[for Ni-MH (nickel metal hydride) batteries] 


A 

When charging, use only the 
specified charger and charge 
the batteries four at a time. 

Failure to observe this 


may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 
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For your safety 


A 

Keep batteries out of reach 
of children. 

Particular care should be 
taken to prevent infants from 
putting a battery or other 
small parts into their mouths. 

If they swallow such parts, 
consult a doctor immediately. 

A 

Stop charging if charge is 
not completed even when 
charging time exceeds the 
scheduled hours. 

Failure to do this may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 

A 

If liquid from a damaged 
battery comes into contact 
with clothing or skin, rinse 
immediately with plenty of 
water. 

Failure to observe this may 
result in skin irritation. 

A 

When recycling or disposing 
of batteries, isolate the 
contact points with sealing 
tape. 

Contact with other metal may 
cause overheating, explosion 
or fire. Dispose of batteries 
according to your local area 
regulations. 

A 

Use only batteries approved 
for use with this product 
(refer to specifications). 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 


A 

Do not peel off the outer 
tube, or scratch. 

Also do not use batteries 
if you find outer tube has 
peeled or is scratched. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

A 

Observe warnings and 
cautions written on batteries. 
Failure to do so may cause 
liquid to leak, overheating or 
explosion. 

(§) 

Do not immerse in or expose 
to water. 

Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 

O 

Discontinue use immediately 
should you notice any 
change in the battery, such as 
discoloration or deformation. 
Failure to observe this 
may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 


A WARNING 

[for Ni-MH (nickel metal hydride) batteries] 


A CAUTION 

[for Ni-MH (nickel metal hydride) batteries] 


A 

Do not impact or throw. 

Failure to observe this 

may cause liquid to leak, 
overheating or explosion. 
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Precautions 

CARE AND MAINTENANCE 

Lenses 

• When removing dust on the lens 
surface, use a soft oil-free brush. 

• When removing stains or smudges 
like fingerprints from the lens 
surface, wipe the lenses very 
gently with a soft clean cotton 
cloth or quality oil-free lens tissue. 
Use a small quantity of pure 
alcohol (not denatured) to wipe 
stubborn smudges. Do not use 
velvet cloth or ordinary tissue, as it 
may scratch the lens surface. Once 
the cloth has been used for 
cleaning the body, it should not 
be used again for the lens surface. 

Cleaning lens 

• Do not use an aerosol-type lens 
cleaner for cleaning the 
Fieldscope's objective lens. The 
quick freezing effect of liquefied 
gas may break the lens. 


Main body 

• Remove dust from the focusing 
ring with a soft brush. 

• Clean the body surface with a soft, 
clean cloth. Do not use benzene, 
thinner, or other cleaners 
containing organic solvents 
because they may cause 
discoloration or rubber 
degeneration. 

Storage 

• When not in use for an extended 
period, store the Fieldscope in a 
cool, dry place. Please remove 
batteries when stored. 

• Water condensation or mold may 
occur on the lens surface because 
of high humidity. Therefore, store 
the Fieldscope in a cool, dry place. 
After use on a rainy day, 
thoroughly dry it at room 
temperature, then store in a cool, 
dry place. 

• Do not leave the Fieldscope in a 
car on a hot or sunny day, or near 
heat-generating equipment This 
may damage or negatively affect 
it. 


WATERPROOF MODELS 

• The airtight section of this 
product has a nitrogen gas-filled 
waterproof structure, which 
makes it resistant to 
condensation and mold. 

The body/eyepiece joint and the 
body/battery holder joint are 
wate 卜 resistant. Do not use in 
the rain for long periods or close 
to water. Do not release the 
battery holder lock or remove 
eyepieces in such 
circumstances. 

• Any moisture should be wiped 
off before adjusting movable 
parts (focusing knob, eyepiece, 
etc.) of the Fieldscope to 
prevent damage and tor safety 
reasons. 

• ro keep your EDG VR Fieldscope 
in excellent condition, Nikon 
Vision recommends regular 
servicing by an authorized 
dealer. 
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Precautions 

PROTECTIVE STICKER 

• Do not peel off the protect 
sticker behind the battery 
holder. Removing it may cause 
malfunction due to static 
electricity. 

protective sticker 



in Symbol for separate collection applicable in European 
countries 


X 


This symbol indicates that this battery is to be 
collected separately. 

The following apply only to users in European 
countries. 

This battery is designated for separate collection 
at an appropriate collection point. Do not dispose 
of as household waste. 

For more information, contact the retailer or the 
local authorities in charge of waste management. 


[^Symbol for separate collection applicable in European 
countries 


X 


This symbol indicates that this product is to be 
collected separately. 

The following apply only to users in European 
countries. 

• This product is designated for separate collection 
at an appropriate collection point. Do not dispose 
of as household waste. 

• For more information, contact the retailer or the 
local authorities in charge of waste management. 
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Protection against harmful interference to radio communications 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference. 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules and to EU EMC directive. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that Interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the Interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 
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EDG VR Fieldscope main specifications 


Models 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Type 

Straight 

Angled 

Effective diameter of objective lens (mm) 

85 

85 

Close focusing distance (m) 

5 

5 

Length (body only) (mm/in.) 

379/14.9 

398/15.7 

height X width (body only) (mm/in.) 

141 X 104 巧. 6x4.1 

141 X 104 巧. 6x4.1 

Weight (body only) (g/oz.) 

2,400/84.7 (without batteries) 

2,400/84.7 (without batteries) 

Vibration reduction effects {at 25°C) ' 

Observation: Degree or vibration is reduced to approx. 1/8. 

Digiscoping: Equivalent of a shutter speed approx. 2 stops faster 

Power source 

AA alkaline battery x4, AA lithium battery x4, 
or AA Ni-MH (nickel metal hydride) battery x4 

Battery check 

LED light 

Battery life (at 25 て) ] 

Approx.17 hours (AA alkaline battery), approx. 31 hours (AA lithium battery), 
approx.15 hours (AA Ni-MH (nickel metal hydride) battery) 

Auto power off function 

Auto power off (approx. 30 minutes after VR is turned on) 

EMC 

VCCI class B, FCC Part 15 Subpart B class B, EU EMC directive, AS/NZS 

Environment 

Eco glass, RoHS, WEEE 

Operating temperature/humidity 
(normal) 

-20 て一 +60°C/80% RH (without dew condensation) 

Operating temperature/humidity 
(when using VR) 

-10 て一 +40 て/80〇/〇 RH (without dew condensation) 

Structure 3 

Waterproof (up to 2m for 10 min.) and fog-free with nitrogen gas 
(the body/eyepiece joint and the body/battery holder joint are water-resistant ‘） 

Body rotation 

Fixed 

Rotation 5 


Based on Nikon Fieldscope measuring standard (used with tripod). ^ Battery life varies depending on conditions, temperature and vibution. 

.! NOT designed for underwater usage. Water resistance: As tested by water equivalent to1 mm per minute, falling from a height of more than 
. 200mm for a duration of 10 minutes (in normal use with an eyepiece attached to the main body correctly). 

.5 The body can be rotated at 0。, ±45°, ±90。, ±135’ positions and the body can be fixed with the clamp. 

EDG VR Fieldscope accessories 

- Rain cover x1 - Mount cap (attached to the body) xl• Objective lens cap (attached to the body) x1 
- AA Alkaline battery x4 - Instruction manual (this booklet) 
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EDG VR Fieldscope nomenclature 

① Objective lens 

⑤ Objective lens cap 
感 Sunshade (slide) 

④ Focusing ring 

⑥ Eyepiece (optional) 

⑥ Eyepiece cap 

(for optional eyepiece) 

⑦ Eyepiece release index 
⑥ Tripod mount 

(9) Clamp 

⑩ Tripod socket (1/4") (3 sockets) 

⑩ Video pin holes (4 holes) 

® Mount ring 
® LED 

©VR ON/OFF button 
® VR lock knob 
通 ) Battery holder 
® Battery holder lock 




(Angled model) 

③ 































Mounting and removing eyepiece 


I Mounting | 



I Removing 



① Insert the eyepiece into 
the 円 eldscope body 
aligning the indexes of 
both sides. 

⑤ Screw in 

counterclockwise until 
you hear a click. 

Note: If the eyepiece is not 
inserted into the Fieldscope 
sufficiently, it cannot be 
rotated. 


Push the eyepiece 
release lever toward ①. 
Then rotate the eyepiece 
道 clockwise ② to remove. 


(Please refer to eyepiece section.) 


Focusing/sliding sunshade 
Focusing 

• To focus, rotate the focusing ring. 

Rotating the focusing ring clockwise の brings distant 
objects into focus. 

Rotating the focusing ring counterclockwise ⑤ brings 
near objects into focus. 



Sliding sunshade 

- Slide the sunshade with the objective lens cap open. 
If you keep it closed, sliding movement is inhibited 
because of the air pressure inside the sunshade. 
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Rotating the body (Angled model only) 


'\ 

- Loosen the clamp counterclockwise so that the body can be rotated. 

- The body can be rotated at 0", ±45°, ±90°, ±135" positions. 

- Screwing in the clamp fixes the body at that angle. 

* Be careful not to pinch your fingers between the battery holder and 
tripod mount when rotating the body. 

15 
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Inserting batteries 

1 . Remove the battery holder from the body 

Release the battery holder lock (Fig.1), then remove it from the 円 eldscope 
body (Fig.2). 

2. Insert the batteries 

Insert the batteries In the direction indicated inside the battery holder (Fig. 3). 

3. Attach to the Fieldscope body 

Position the battery holder as in (Fig.4), then push the nearside of the holder 
down to lock (Fig.l). 


Precautions when changing batteries 

• Before replacing batteries, make sure the VR lock knob is in the locked position, 
then remove the battery holder. If the knob is not locked, accidental contact 
with the VR ON/OFF button may turn VR on. This might cause the product to 
malfunction. 

• When replacing batteries outdoors, be sure that no liquid enters the battery holder. 

• Avoid metal contact with the battery holder connection. Such contact may cause 
problems. 

Locking the battery holder 

• Fix the battery holder in the correct position, and make sure it is locked properly 
(Fig.1).If it is not locked, it might fall unexpectedly. 

Keep the battery holder connection clean 

• Do not open the battery holder in humid conditions such as in the rain or near the 
sea, or in a dusty area. This might cause a contact failure. 

• When changing the batteries, be sure not to dirty the connection as this might 
cause poor contact. 


Use fully charged batteries at low temperatures and prepare spare 
batteries. 

• When using weak batteries at low temperatures, VR function may not operate. 

In cold conditions, use new batteries or fully charged batteries. Also, keep spare 
batteries warm, for use in alternate shifts. Even if batteries do not work at low 
temperatures, they may function again at a normal temperature. 
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VR (Vibration Reduction) function 

1. Confirm that batteries are set in the battery holder 

2. Turn the VR lock knob and align the index to the 〇 position (Fig. 5) 

3. Push VR ON/OFF button once to turn VR ON (green LED will light 
up) (Fig. 6) 

* VR ON/OFF button only works when the index of the VR lock knob is 
aligned to the 〇 position. 

* VR turns off automatically after approx. 30 minutes of turning VR on (Auto 
power off function). 

* When using digiscopinq, camera's VR setting must be turned off. 

* Since the VR function of this product is designed on the premise of using 
with a tripod, using one is recommended. 

* When green LED does not light up, batteries are weak and should be 
replaced. 

Deactivate VR function; 

Turn VR OFF by pushing VR ON/OFF button once. Then turn the index 
of the VR lock knob to the "LOCK" position. 


• Make sure that the index of the VR lock knob is turned to the clicked 〇 
position before turning VR on. Never move the VR lock knob when VR is 
on. If it is moved, VR function stops forcibly, and power turns off. 

• When transporting, make sure that the index of the VR lock knob is in 
the locked position. If it is not locked, impact or dropping may cause 
problems. 

• Remove the Fieldscope body from a tripod when transporting to avoid 
accidental falling or other impact that may cause damage. 

• Do not remove the battery holder from the body when VR is on (when LED 
is lit). This may cause problems. 

• Image moves slightly a few seconds after VR turns on, this is normal. 

•A driving sound is heard after VR turns on.This is normal. 


VR lock knob 



VR ON/OFF button 


Green LED 
when VR is on 
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Eyepieces 


B 9 0 0 


FEP-20W 


FEP-38W 





FEP-30W 


FEP-50W 


i 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 


Screw either attachment into the eyepiece for use. 
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Eyepiece specifications 


Models 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Magnincation 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

(X) 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Real field of 

3.3 

2.4 

2.4 

1.9 

1.4 

1.0 


view C) 

4.1 

3.0 

3.0 

2.4 

1.8 

1.2 

2-8-1 -4** 

Apparent field 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

of view 0* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Field of view 
at 1,000 m/yds. 
(m/ft.) 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Exit pupil (mm) 

4.3 

3.4 

2.8 

2.2 

1.7 

1.1 

4.3-1 . が * 

4.1 

3.3 

2.7 

2.2 

1.6 

1.1 

4.1 -1.4** 

Relative 

18.5 

11.6 

7.8 

4.8 

2.9 

1.2 

18.5-2.0** 

brightness 

16.8 

10.9 

ス 3 

4.8 

2.6 

1.2 

16.8-2.0** 

Eye relief (mm) 

20.1 

32.3 

25.4 

1 ス 9 

17.8 

17.0 

18.4-16.5** 

20.1 

32.3 

25.4 

1 ス 9 

17.8 

17.0 

18.4-16.5** 

Length 

(mm/in.) 

59/2.3 

77/3.0 

81/3.2: turn-and- 
slide 

79/3.1:DS 

74/2.9 

71/2.8 

71/2.8 

99/3.9 

Outer diameter 
(mm/in.) 

63/2.5 

63/2.5 

63/2.5 

63/2.5 

63/2.5 

63/2.5 

63/2.5 

Weight (g/oz.) 

240/8.47 

320/11.29 

390/13.76*** 

230/8.11 

230/8.11 

230/8.11 

330/11.64 

Structure 

Waterproof (up to 2m for 10 min.) and fog free with nitrogen gas and 

0-ring seals (body/eyepiece joint is water resistant) 


Top row: When attached to EDG/EDG VR Fieldscope 85 series Bottom row: When attached to EDG Fieldscope 65 series 
*The number calculated by the formula [tan w’ =「xtan 山 ]: Apparent field of view: 2(j', Magnification: f, Real field or view: 2 山 
** At lowest and highest magnifications 
*** With detachable turn-and-slide eyecup 
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Eyepiece nomenclature 

① Eyepiece 

② Rubber eyecup 

③ Eyepiece height adjustment ring 

④ Zoom ring 
⑥ Eyepiece release lever 

⑥ Eyepiece release index 

⑦ Eyepiece mount 

⑧ TS ring attachment FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER FEP-20-60 

⑨ DS ring attachment 

FEP-30W 

霞/ 


FEP-30W with 

- TS ring attachment 

Eyepiece accessories ^ 

- Eyepiece cap (attached to the body) x1 - Mount cap (attached to the body) xl - Case x1 
For FEP 25-LER: Rubber eyecup (attached to the body) x 1 

For FEP-30W*: DS ring attachments (DS ring, eyepiece cap for DS, Rubber eyecup) 

* When shipped from the factory, turn-and-slide (TS) ring is attached to the body and DS ring 
attachments (ring, eyepiece cap for DS, rubber eyecup) are included in the box. 




田 lEl「F I 护 I I 也马而 I 品 1 IP I 「PI - FI INI 扩 I 。| I 帖一 「H I 


Suitability of eyepieces 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (turn-and-slide eyecup) 


Rotate the eyepiece 


height adjustment ring 
for setting. 


な 







Digiscoping: 

Use the rubber eyecup in the 
retracted position. 


Digital camera bracket can be 
attached. 


Observation 
(Eyeglass wearer): 
Rubber eyecup is extended 
about 5 mm. 


Observation 
(Non eyeglass wearer): 
Rubber eyecup is extended 
more than 5mm. 


The actual extended length differs 
depending on the particular 
eyepiece used. 


FEP-30W (offers two types of eyecup: DS andTS) 


[ DS ring attachent 


TS rinq attachent 
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Rotate the 

画 

rubber 


eyecup for 


setting. 



Digiscoping: 
Remove security rubber 
eyecup Tor use. 


Observation: 
Attach security rubber 
eyecup for use. 


Digital camera bracket can 
be attached. 


Observation 
(Eyeglass wearer): 

I Use the rubber eyecup in 
the retracted position. 


Observation 
(Non eyeglass wearer): 
Use the rubber eyecup in 
the extended position. 
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Suitability of eyepieces 
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FEP-2b LER (removable rubber eyecup) 




Digiscopmg: 
Remove security rubber 
eyecup for use. 


Digital camera bracket can be 
attached. 


Observation: 

Attach security rubber eyecup 
for use. 


FEP-20-60 (turn-and-slide eyecup) 

(Digital camera bracket cannot be attached.) 
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Indice 


Para su seguridad.23-27 

Precauciones.28-29 

Proteccion contra interferencias daninas con las 

comunicaciones de radio.30 

Especificaciones prindpales y accesorios del 

catalejo EDG VR.31 

Nomenclatura del catalejo EDG VR .32 

Colocacion y extraccion del ocular.33 

Enfoque /Visera deslizante.33 

Giro del cuerpo (solo modelo angular).34 

Insercion de las baterias.35 

Funcion VR (reduccion de vibraciones).36 

Oculares.37 

Especificaciones de los oculares.38 

Nomenclatura y accesorios de los oculares.39 

Adecuacion de los oculares.40-41 


Las especificaciones y el diseno est う n sujetos a cambios sin previo 
aviso. 

Se prohibe la reproduccion de este manual en cualquier forma, ya sea 
en su totalidad 0 en parte (excepto citas breves en articulos criticos o 
revisiones), sin la autorizacion escrita de NIKON VISION CO., LTD. 


Para su seguridad 

Gracias por adquirir un catalejo Nikon 
EDGVR. 

Respete estrictamente las 
orientaciones siguientes para utilizar 
correctamente el equip© y evitar 
accldentes que podrian ser 
peligrosos. Antes de utilizar el 
producto lea atentamente la seccion 
"Para su seguridad" y las 
instrucciones de uso correcto que 
acompanan al producto. renga a 
mano este manual para consultarlo 
cuando lo precise. 


APEUGRO 


Esta indkacion le avisa que un uso 
incorrecto que no tenga en cuenta este 
punto puede provocar la muerte o una 
gran posibilidad de heridas graves. 

A ADVERTENCIA 

Esta indkacion le avisa que un uso 
incorrecto que no tenga en cuenta este 
punto puede provocar la muerte o 
heridas graves. 

A PRECAUCION 

Esta indkacion le advierte que cualquier 
utilizacion inadecuada que ignore el 
contenido aqui incluido puede provocar 
lesiones o perdidas materiales. 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Para su seguridad 
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Indicaciones de los simbolos 


A 


A Este simbolo indica alerta 
(incluida advertencia). 


り Este sfmbolo indica 
prohibicion. El contenido 
prohibido concrete se ilustra 
V.K/ en el interior (por ejempio, el 

simbolo de la izquierda prohfbe 
el desmontaje). 


を 


• Este simbolo indica accion 
obligatoria. El contenido 
concrete se ilustra en el interior 
(por ejempio, el sfmbolo de la 
izquierda ordena la extraccion 
de las bate パ as). 


A ADVERTENCIA 

(para el catalejo) 


A 

Nunca mire directamente al sol 
a traves del catalejo 


No desmonte el catalejo ni lo 
repare/remodele. 

Silohace puedeprovocar 
electrocucion u otras lesiones. 


{§) 

No sumerja el catalejo en agua 
ni vierta agua sobre el mismo a 
proposito. 

Si lo hace podria provocar fuego 
o descargas electricas. 

(D 

O 

Si las piezas internas del 
catalejo quedan a la vista como 
resultado de una cafda u otro 
accidente, no las toque. 

El contact。con las piezas rotas 
puede provocar electrocucion u 
otras lesiones. 

Retire las baterfas del cuerpo 
y pida a un representante de 
servicio autorizado de Nikon 
que lo repare. 

€ 

O 

Si nota calor, humo o un 01 or 
raro procedente del catalejo, 
saquele inmediatamente las 
baterfas. 

Si sigue usandolo puede 
provocar un fuego o quemarse. 

Al sacar las baterfas, vaya 
con cuidado para evitar 
quemaduras. 

Despues de quitarlas pida a 
un representante de servicio 
autorizado de Nikon que lo 
repare. 


Q 

No utilice el catalejo si existe 
riesgo de que se queme o 
explote. 

No utilice el catalejo en 
presencia de gases inflamables 
como propano o vapores de 
gasolina, pues podria provocar 
una explosion o un incendio. 

A 

Utilice solo baterfas aprobadas 
para usarlas con este producto 
(consulte las espedficaciones). 

Si utiliza baterfas de otras 
fabricantes o tipos, puede 
provocar una explosion o una 
descarga el さ ctrica. 


A PRECAUCION 

(para el catalejo) 


0 

No lo balancee con la correa. 
Podria golpear a alguien y 
herirle. 

o 

No coloque este producto en 
un lugar inestable. 

Silo hace puede provocar que 
caiga y provoque lesiones. 

A 

No utilice este producto 
mientras camina. 

Silo hace podrfa provocar 
lesiones como resultado 
de tropiezos, golpes a otras 
personas, cai'das u otros 
accidentes. 
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Q 

No deje este producto en 
un coche en dfas c さ lidos o 
soleados, ni cerca de equipos 
generadores de calor. 

Silo hace podrfa afectar 
negativamente a las piezas 
internas o provocar un incendio. 

A 

No utilice disolventes 
organicos como alcohol para 
limpiar el cuerpo principal. 

A 

Mantenga la bolsa de plastico 
utilizada para envolver el 
producto y las piezas pequenas 
fuera del alcance de los nines. 

A 

No permita que los ninos se 
pongan las tapas ni las ojeras 
de goma en la boca. 

Si se las tragan, consulte a un 
medico inmediatamente. 

A 

Maneje las piezas moviles con 
cuidado. 

Los catalejos angulares pueden 
hacerse girar cuando se montan 
en un tripode.Tenga cuidado 
de no p 川 arse los dedos entre 
el soporte de las baterfas y el 
tripode cuando haga girarel 
cuerpo. 


A 

No golpee ni deje caer el 
catalejo. 

Podrfa provocar una averia 
debido a que este producto 
es un dispositive electronico 
de precision (dotado de una 
funcion de reduccton de 
vtbraciones). Cualquier fallo 
provocado por un manejo de 
este tipo queda fuera de la 
cobertura de la garanti'a. 

A 

Evite la Iluvia, salpicaduras de 
agua, arena y lodo. 

Este producto es sumergible (la 
junta entre el cuerpo y el ocular 
y la junta entre el cuerpo y el 
porta baterfas son resistentes 
al agua), no obstante, evite la 
Iluvia, las salpicaduras del agua 
y el lodo. 

A 

No accione el anillo de enfoque 
si ha sido expuesto al agua o la 
Iluvia. 

A 

Evite cambios bruscos de 
temperatura. 

Si se expone el catalejo a 
cambios de temperatura 
repentinos, puede condensarse 
agua en las superficies de las 
lentes. 

A 

Si se produce una inflamacion 
de la piel, consulte a un medico. 

Si utilizan las ojeras de goma 
durante mucho tiempo, 
algunas personas pueden 
notar una inflamacion de la 
piel. Si presents algun sfntoma, 
consulte inmediatamente a un 
medico. 


A PEUGRO 

(para las bate パ as alcalinasyde litio) 


A 

Si el liquido de una bateria 
danada va a parar a los ojos, 
enjuaguelos inmediatamente 
con agua limpia y consulte a un 
medico. 

S no lo hace sus ojos podrfan 
verse afectados negativamente 
o lesionados. 




A ADVERTENCIA 

(para las bate バ as alcalinasy de litio) 


A 

No arranque el tubo exterior ni 
lo raye. 

Podria provocar fuqas de 
li'quido, sobrecalentamiento o 
explosion. 

0 

No exponga la baterfa a llamas 
ni calor excesivo. 

Podria provocar fuqas de 
li'quido, sobrecalentamiento o 
explosion. 

0 

No combine baterias nuevas 
y V 崎 as ni de distintos 
fabricantes otipos. 

Podria provocar fuqas de 
li'quido, sobrecalentamiento o 
explosion. 


No cortodre 山 te ni desmonte 
las baterfas. 

Podria provocar fuqas de 

Ifquido, sobrecalentamiento o 
explosion. 
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A 

Al desechar las baterias, aisle 
los puntos de contacto con 
cinta aislante. 

El contacto con otros 
metales puede provocar 
sobrecalentamiento, explosion 
o fuego. Deseche las baterias 
conforme a las regulaciones 
locales de su zona. 

A 

Si el Ifquido de una batena 
danada entra en contacto con 
la ropa o la piel, enjuaguela 
inmediatamente con mucha 
agua. 

En caso contrario podria 
provocar una irritacion dermica. 


么 ADVERTENCIA 

(para las baterias alcalinas) 


Retire inmediatamente 
las baterias cuando esten 
descargadas. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de liquido, 
sobrecsientsmiento o 
explosion. 


么 PEUGRO 

[para baterias de Ni-MH (niquel-hidruro metalico)] 


A 


Al cargar, utilice solo el 
cargador espec げ icado y cargue 
las baterias de cuatro en cuatro. 
En caso contrario puede 
provocar fugas de liquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 


Para su seguridad 


A 

Respete las advertencias y 
precauciones escritas en las 
bate バ as. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 

A 

Utilice solo baterias aprobadas 
para usarlas con este producto 
(consulte las especificaciones). 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 

A 

Mantenga las baterias fuera 
del alcance de los ninos. 

Hay que prestar especial 
atencion para evitar que los 
bebes se metan una bateria 
u otras piezas pequenas en la 
boca. Si se las tragan, consulte a 
un medico inmediatamente. 

A 

Inserte las baterias con la 
orientacion correcta. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 

(§) 

No las sumerja ni las exponga al 
agua. 

Si lo hace puede provocar fugas 
de Ifquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

0 

No recargue baterias que no 
seat! recargables. 

Silo hace puede provocar fugas 
de Ifquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 


Q 

No exponga las baterias a 
llamas ni calor excesivo. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

A 

Inserte las baterias con la 
orientacion correcta. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 


No cortocircuite ni desmonte 
las baterias. 

Silo hace puede provocar fugas 
de Ifquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

A 

No transporte ni quarde 
baterias con objetos metalicos 
como collares u horquillas para 
el cabello. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

0 

No combine baterfas nuevas 
y viejas ni de distintos 
fabricantes o tipos. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

A 

Si el liquido de una bateria 
danada va a parar a los ojos, 
enju さ guelos inmediatamente 
con agua limpia y consulte a un 
medico. 

Si no lo hace sus ojos podrian 
verse afectados negativamente 
o lesionados. 


司田司国互瓦 I 却回巧巧互雨 I 马固 m 


A ADVERTENCIA 

[para baterias de Ni-MH 
(nfquel-hidruro metalico)] 


A 

No arranque el tubo exterior ni 
lo raye. 

No utilice tampoco las baterfas 
si observa que el tubo exterior 
ha sido arrancado o rayado. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

A 

Respete las advertencias y 
precauciones escritas en las 
baterias. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 

(g) 

No las sumerja ni las exponga al 
agua. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 

Q 

Deje de usarlas inmediatamente 
si observa algun cambio en la 
batena, como decoloracion o 
deformacion. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de Ifquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 


A 

Mantenga las baterias fuera 
del alcance de los ninos. 

Hay que prestar especial 
atencion para evitar que los 
bebes se metan una baterfa 
u otras piezas pequenas en la 
boca. Si se las tragan, consulte a 
un medico inmediatamente. 

A 

Deje de cargarlas si no se ha 
terminado la carga despues de 
superar las horas previstas de 
tiempo de carga. 

En caso contrario puede 
provocar fugas de liquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 

A 

Si el liquido de una bateria 
danada entra en contacto £on 
la ropa 0 la piel, enjuaguela 
inmediatamente con mucha 
agua. 

En caso contrario podria 
provocar una irritacion dermica. 

A 

Al reciclaro desechar las 
baterias, aisle los puntos de 
contacto con cinta aislante. 

El contacto con otros 
metales puede provocar 
sobrecalentamiento, explosion 
o fuego. Deseche las baterfas 
conforme a las regulaciones 
locales de su zona. 

A 

Utilice solo baterias aprobadas 
para usarlas con este producto 
(consulte las especificaciones). 

En caso contrario puede 
provocar fugas de liquido, 
sobrecalentamiento o 
explosion. 


A PRECAUCION 

[para baterias de Ni-MH 
(niquel-hidruro metalico)] 

No las qolpee ni las tire. 

Silo hace puede provocar fugas 
de liquido, sobrecalentamiento 
o explosion. 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Precauciones 


固 CUIDADOY 
Q MANTENIMIENTO 

向 し色 ntes 

阮 • Cuando limpie el polvo de la 
_ superficie de la lente, utilice un 
曲 cepillo suave sin aceite. 

因 • Cuando limpie las manchas 
阿 como, por ejempio, huellas 
の dactilares de la superficie de la 
'~I lente, limpie suavemente con un 

回 pano de algodon suave y limpio 
回 0 con papel de calidad para 
lentes sin aceite. 

^ Utilice una pequena 
幽 cantidad de alcohol puro (no 
阿 desnaturalizado) para limpiar las 

回 manchas rebeldes. No utilice un 

I~I pano de terciopelo o papel tisu 

凹 comun porque pueden rayar la 
画 superficie de las lentes. No debe 
utilizar el mismo pano utilizado 
para limpiar el cuerpo para 
limpiar la superficie de la lente. 

Umpieza de los objetivos 

• No use un limpiadorde 

objetivos en aerosol para limpiar 
el objetivo del catalejo. El efecto 
de refrigeracion rapida del gas 
licuado puede quebrar el 
objetivo. 


Cuerpo principal 

• Limpie el polvo del aro de enfoque 
con un cepillo blando. 

• Limpie la superficie del cuerpo con 
un pano suave y limpio. No utilice 
benceno, disolvente ni limpiadores 
con agentes organicos ya que 
podrian decolorar el cuerpo o 
deteriorar las gomas. 

Almacenamiento 

• Si no va a utilizarlo durante un 
periodo prolongado, guards el 
catalejo en un lugar fresco y seco. 
Quite las baterias al guardarlo. 

• En caso de humedad elevada 
puede aparecer condensacion de 
agua 0 moho sobre la supemcie 
de las lentes. Por tanto, guarde el 
catalejo en un lugar fresco y seco. 
Despues de usarlo en un dia 
Iluvioso, sequelo a temperatura 
ambiente y auardelo en un lugar 
fresco y seco. 

• No deje el catalejo en un coche 
en dias c ろ lidos o soleados, ni 
cerca de equipos generadores de 
calor. Podria daharlo o afectarle 
negativamente. 


MODELOS A PRUEBADE 

AGUA 

• La seccion hermetica de este 
producto tiene una estructura 
sumergible rellena de nitrogeno, 
que lo hace resistente a la 
condensacion y el moho. 

La junta cuerpo/oculary la 
junta cuerpo/portabaterias 
son resistentes al agua. No 
lo use bajo la Iluvia o cerca 
del agua durante periodos 
prolongados. No suelte el 
clerre del po け abaten'as ni 
desmonte los oculares en dichas 
circunstancias. 

• Para evitar danos, y por razones 
de seguridad, se debe secar toda 
la humedad de las partes moviles 
(boton de enfoque, ocular, etc.) 
del catalejo antes de ajustarlas. 

• Para mantener su catalejo 
EDG VR en excelente estado, 
Nikon Vision recomienda un 
mantenimisnto regular por un 
concesionario autorizado. 
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PEGATINA DE PROTECCION 

• No arranque la pegatina 
protectors situada detras del 
portabaterias. Quitarla podria 
provocar una averia debido a la 
electricidad estatica. 


pegatina de proteccion 



[gH Simbolo para recogida separada aplicable en paises 
Europeos 

Este simbolo indica que esta bateria se recogera 
por separado. 

Lo siguiente solo se aplicar さ a usuarios en paises 
europeos. 

• Esta bateria ha sido designada para su 
recogida en un punto de recogida apropiado. 
No la tire como desecho domestico. 

• Para mas informacion, contacte con el 
vendedor 0 autoridades locales a cargo de la 
gestion de residues. 


X 


[gH Sfmbolo para recogida separada aplicable en paises 
Europeos 

Este simbolo indica que este producto se 
recogera por separado. 

Lo siguiente solo se aplicar る a usuarios en paises 
europeos. 

■ Esta producto ha sido designada para su 
recogida en un punto de recogida apropiado. 
No la tire como desecho domestico. 

• Para mas informacion, contacte con el 
vendedor 0 autoridades locales a cargo de la 
gestion de residues. 



司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Proteccion contra interferencias daninas con las comunicaciones de radio 


Este dispositive cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos 
condiciones siguientes: 

0) Este dispositive no puede provocar interferencias peligrosas. 

(2) Este dispositive debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden 
provocar un funcionamiento no deseado. 

Este equipo ha sido evaluado y cumple con los limites para un dispositive digital de clase B, de conformidad 
con la Parte 15 de las reglas de la FCC y con la directiva sobre CEM de la UE. Estos limites estan disehados para 
proporcionar una proteccion razonable contra la interferencia perjudicial en una instalacion residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energia de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de conformidad 
con las instrucciones, podria causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, 
no hay garantia de que la interferencia no ocurra en una instalacion particular. SI el equipo provoca 
pe け urbaciones en la recepcion de radio o television, lo que se puede comprobar apagando y volviendo a 
encenderel equipo, el usuario deberia intentar corregir la interferencia mediants una o mas de las medidas 
siguientes: 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

• Consulte al distribuidor o a un tecnico de television/radio experimentado. 

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisites de las Regulaciones Canadienses sobre Equipos 
que Provocan Interferencias. 


司田司国互瓦 I 却回巧巧互 m 而 I 马固 m 
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Especiricaciones principales del catalejo EDG VR 


Modelos 

Catalejo EDG 85 VR 

Catalejo EDG 85-AVR 

Tipo 

Recto 

Angular 

Diametro erectivo del objetivo (mm) 

85 

85 

Distancia de enfoque minima (m) 

5 

5 

Long け ud (solo el cuerpo) (mm/pulg) 

379/14,9 

398/15,7 

Altura X anchura (solo el cuerpo) (mm/pulg) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Peso (solo el cuerpo) (g/onzas) 

2.400/84,7 (sin baterias) 

2.400/84,7 (sin baterias) 

Efectos de reduccion de la vibracion (a 25°C) ^ 

Observacion: El nivel de vibracion se reduce a aproximadamente 1/8. 

Digiscopinq: Equivalents a una velocidad de obturacion aprox. dos veces mas rapida 

Fuente de alimentacion 

4 baterias alcalinas AA, 4 baterias de litio AA o 

4 baterias Ni-MH (nfquel-hidruro metalico) AA 

Comprobacion de las baterias 

Luz LED 

Duracion de las baterias (a 25°C) 

Aprox.17 horas (bate パ as alcalinas AA), aprox. 31 horas (bate パ as de litio AA), 
aprox.15 horas {baterias Ni-MH (nfquel-hidruro metalico) 

Funcion de desconexion automatica 

Desconexion automatica (aprox. 30 minutos despues de encender la VR) 

CEM 

VC 日 clase B, FCC Parte 15 Subparte B clase B, Directiva CEM de la UE, AS/NZS 

Medio ambiente 

Eco glass, RoHS, WEEE 

Temperatura/humedad de funcionamiento 
(normal) 

-20 — +60 て /80% HR {sin condensacion) 

Temperatura/humedad de funcionamiento 
(utilizando la VR) 

-10 — +40 て /80 〇/〇 HR {sin condensacion) 

Estructura ' 

Sumergible (hasta 2 m durante 10 minutos) y sin empanamiento gracias al gas nitrogeno 
(la junta entre cuerpo y ocular, y entre cuerpo y porta baterias son impermeables ) 

Rotadon del cuerpo 

Fijo 

Rotacion s 


.1 Basada en la norma de medicion de catalejos de Nikon (usados con が po.de ). で La duracion de las baterias depends de las condiciones, la 
temperatura y la vibracion . リ NO disenado para utilizacion bajo ei agua. '* Resistente al agua: Comprobada con agua equivalents a 1 mm por 
minuto, cayendo sobre el 巧 oducto desde una altura superior a 200 mm durante 10 minutos (en utilizacion normal con el ocular correctamente 
fijado al cuerpo principal ). リ El cuerpo puede girarse a las posiciones de 0, ±45, ±90 y ±135’ y puede fijarse con la mordaza. 

Accesorios del catalejo EDG VR 

- Cubierta para Iluvia xl - Tapa de la montura (fijada a I cuerpo) x1 - Tapa del objetivo (fijada al cuerpo) x1 
- Baterias alcalinas alcalinas AA x4 - Manual de instrucciones (este librito) 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Nomenclatura del catalejo EDG VR 

① Objetivo 

⑤ Tapa del objetivo 
d) Visera (deslizante) 

④ AnNIo de enfoque 

⑥ Ocular (opcional) 

⑥ Tapa del ocular 

(para el ocular opcional) 

⑦ Marca de referenda de liberacion del 
ocular 

⑧ Montura del tripode 
感 Mordaza 

⑩ Rosea hembra para tripode {1/4") 

(3 roscas hembras) 

⑩ Orificios para clavyas para video 
(4 orificios) 

⑩ AnNIo de la montura 

酒 ) LED 

® Boton de encendido/apagado de la VR 
® Mando de bloqueo de la VR 
® Portabaterias 
⑩ Bloqueo del portabaterias 
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Colocacion y extraccion del ocular 


し 010 cacion | 



Extraccion 



① Inserts el ocular en 
el cuerpo del catalejo 
alineando las marcas de 
referenda a ambos lados. 
⑨ Enrosque hacia la 
izquierda hasta que 
escuche un chasquido. 
Nota: Si el ocular no esta 
suficientemente insertado 
en el catalejo, no se puede 
girar. 


Empuje la palanca de 
liberacion del ocular 
hacia ©. 

A continuacion gire el 
ocular hacia la derecha 
⑤ para extraerlo. 


(Consult© la seccion del ocular.) 


Enfoque/Visera deslizante 
Enfoque 

• Para enfocar, gire el anillo de enfoque. 

Al girar el anillo de enfoque hacia la derecha ① 
se enfocaran los objetos distantes. 

Al girar el anillo de enfoque hacia la izquierda ⑤ 
se enfocaran los objetos esresnos. 



Visera deslizante 

• Deslice la visera con la tapa del objetivo abierta. 

Si la mantiene cerrada, se inhibira el movimiento 
deslizante debido a la presion del aire dentro de la 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Giro del cuerpo (solo modelo angular) 


阿の 



- Afloje el dispositivo de fijacion hacia la izquierda de forma que pueda girarse el cuerpo. 
•El cuerpo puede girarse a las posiciones de 0, ±45, ±90 y ±13b . 

• Enroscando el dispositivo de fijacion se nja el cuerpo en ese Angulo. 
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*Tenaa cuidado de no p 川 arse los dedos entre el soporte de las baterias y 
el tripode cuando haga girar el cuerpo. 


Insercion de las baterias 


1. Retire el portabatenas del cuerpo 

Suelte el cierre del portabaterias (Fig.1)y retirelo del cuerpo del catalejo 
(Fig. 2). 

2. Insercion de las baterias 

Inserte las baterias en la direccion indicada dentro del portabaterias (Fig. 3). 

3. Acoplamiento al cuerpo del catalejo 

Coloque el portabaterias como en la figura 4 y presione el lado mas cercano 
del portabaterias para fijarlo (Fig.1). 


Precauciones al cambiar las baterias 

• Antes de sustituir las baterias asegurese que el mando de bloqueo de VR esta 
en posicion de bloqueo y despues retire el portabaterias. Si el mando no esti 
bloqueado, un contacto accidental con el boton de encendido/apagado de la 
VR podri'a encenderla. Elio pod パ a provocar un funcionamiento incorrecto del 
producto. 

•Si sustituye las baterias en el exterior, asegurese que no entra ningun li'quido en el 
portabaterias. 

• Evite el contacto de metales con la conexion del portabaterias. Este contacto 
puede provocar problemas. 

Bloqueo del portabaterias 

• Mje el portabaterias en la posicion correcta y compruebe que esta bien bloqueado 
(Fig.1).Si no esta bloqueado poaria caer de improviso. 

Mantenga limpia la conexion del portabaterias 

• No abra el portabaterias en situaciones de humedad, como bajo la lluvia o cerca 
del mar, ni en zonas polvorientas. Podri'a provocar un fallo de los contactos. 

• Al cambiar las baterias, asegurese de no ensuciar las conexiones, pues pod パ a 
provocar un contacto de 行 ciente. 

A bajas temperaturas utilice baterias totalmente cargadas y prepare 
baterias de repuesto. 

•Si utiliza baterias debiles a bajas temperaturas, la funcion VR pod パ a no actuar. 

Si hace trio utilice baterias nuevas o totalmente cargadas. Mantenga calientes 
las baterias de repuesto y utili'celas alternativamente. Incluso si las baterias no 
funcionan a bajas temperaturas, pod nan hacerlo de nuevo a temperatura normal. 


I Bloqueo . Li わ eracion 


司田巧鸟互国却品 I 巧互固马 mm 

成皆 

































Funcion VR (reduccion de vibraciones) 

1. Confirme que las batenas estan en el portabatenas 

2. Gire el mando de bloqueo de VR y alineeel I'ndice con la posicion O 
(Fig. 5) 

3. Pulse una vez el boton de encendido/apagado de la VR para 
encenderel VR (se encendera el LED verde) (Fig. 6) 

* El boton de encendido/apagado de la VR solo actua si el i'ndice del mando 
de bloqueo de VR est ろ alineado con la posicion 〇 . 

* La VR se desconecta autom ろ ticamente aprox. 30 minutos despues de 
encender la VR {funcion de desconexion automatica). 

* Si utiliza el diqiscoping, debe apagarse la VR de la c ろ mara. 

* Dado que la funcion VR de este producto se ha disenado previendo la 
utilizacion de un tripode, se recomienda utilizarlo. 

* Si el LED verde no se enciende, las baterias tienen poca carga y deben ser 
sustituidas. 

Desactivacion de la funcion VR; 

Apague la VR presionando una vez el boton de encendido/apagado de la 
VR. Despues gire el i'ndice del mando de bloqueo de VR a la posicion de 
bloqueo (LOCK). 

• Compruebe que se qira el mando de bloqueo de la VR hasta la posicion 〇 
(chasquido) antes de encender la VR. No mueva nunca el mando de bloqueo 
de la VR cuando este encendida la VR. Si lo mueve, la funcion VR se detendra 
bruscamente y se apaqara. 

• Al transportarlo, compruebe que el indice del mando de bloqueo de la VR 
esti en la posicion de bloqueo. Si no esta bloqueado un impacto o cai'da 
podria provocar problemas. 

• Retire el cuerpo del catalejo del tripode cuando lo transporte para evitar 
cai'das u otros impactos accidentales que podrian daharlo. 

• No retire el portabatenas del cuerpo si la VR esta encendida (LED 
encendido). Podri'a provocar problemas. 

• Despues de encenderse la VR la imagen se mueve ligeramente unos 
segundos, es algo normal. 

• Cuando se enciende la VR se oye un sonido de accionamiento. Es algo normal. 


Mando de bloqueo de la VR 



Boton de encendido/ 
apagadodelaVR led verde 
cuando la VR 
esta encendida 
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口 culares 




FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 


FEP-75W 


Adaptador para anilloTS Adaptador para anillo DS 


L. 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


.」 


FEP-30W 

Para usarlo, enrosque en el ocular cualquiera de los adaptadores. 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Especificaciones de los oculares 


Modelos 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Aumento (x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Campo de vision real (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2, 2-1,1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ，が * 

Campo de vision a pa rente 

60 

55.3 

64.3 

扫 4.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

ir 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Campo de vision a 

58/173 

42/126 

42/1% 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

1 . 006 m/yds. (m/pies) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/U6 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Pupila de salida (mm) 

4,3 

3,4 

2 ぶ 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Br 川 。 relative 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Distancia entre la pupila de 
salida y el ocular (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Longitud (mm/pulg) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: pliegue 
deslizante 
79/3,1; DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3,9 

Diametro externo {mm/pulg) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Peso (g/onzas) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Estructura 

A prueba de agua {hasta 2 metros durante 10 minutos) y sin empanamiento gracias al gas 
nitrogeno y las juntas toricas (la junta cuerpo/ocular es resistente al agua) 


Fila superior: Cuando se acopla a un catalejo EDG/EDG VR serie 85 
Fila inferior: Cuando se acopla a un catalejo EDG serie 65 

* El numero se calcula mediante la formula [tan 山 ' = 「 x tan 山 ]: Campo de vision aparente: 2(j', Aumento: f, Campo de vision real: 2(j 
** Con el menoryel mayor aumento 
*** Con ojera giratoria y deslizante desmontable 
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Nomenclatura de los oculares 


① Ocular 

⑤ Ojera de goma 

③ Anillo de ajuste de la altura del 
ocular 

0 Anillo del zoom 

⑥ Palanca de llberaclon del ocular 

⑥ Marca de referenda de liberacion 
del ocular 

⑦ Montura para ocular 

⑥ Adaptador para anilloTS 
⑥ Adaptador para anillo DS 


k ん 


FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 



⑧ / 


FEP-30Wcon adaptador para anilloTS 


Adaptador para 
anillo DS 


Accesorios de los oculares 

- Tapa del ocular (fijada al cuerpo) xl - Tapa de la montura (fijada al cuerpo) x1 - Caja xl 
Para FEP 25-LER: Ojera de goma (fijada al cuerpo) xl 

Para FEP-30W*: Acoplamientos de anillo DS (anillo DS, tapa de ocular DS, ojera de goma) 

* Al enviarse de fabrica, el anillo de giro y deslizamiento (TS) se fija al cuerpo y los acoplamientos 
de anillo DS (anillo, tapa de ocular para DS y ojera de goma) se encuentran en la caja. 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Adecuacion de los oculares 


FEP-20W/-38W/-50W/-75W (ojera giratorla y deslizante) 


Para ajustar, gire ei 
anillo de ajuste de 
altura del ocular. 





Digiscoping: 

Use la ojera de goma en la 
posicion replegada. 


Puede acoplarse una 
empunadura para camara 
_digital._ 


Observacion 

(persona que utiliza gafas): 
La ojera de goma se extiende 
aproximadamente 5 mm. 


Observacion 

(persona que no utiliza gafas): 
La ojera de goma esta extendida 
mas de 5 mm. 

La longitud real de extension 
varia dependiendo del ocular 
espedfico utilizado. 


FEP-30W (ofrece dos tipos devisers del ocular: DS yTS) 


[ 


Adaptador para anillo DS 


] 


Adaptador para anillo TS 



Digiscoping: 

Para usar, extraiga la ojera 
de goma de seguridad. 


Puede acoplarse un 
horquillado para camara 
_digital._ 


Observacion: 

Para usar, acople la ojera 
de goma de seguridad. 



Para ajustar, 
gire la ojera 
de goma. 


Observacion 
[(persona que utiliza gafas): 
I Use la ojera de goma en la 
posicion replegada. 


Observacion 
(persona que no utiliza 
gafas): 

Use la ojera de goma en la 
posicion extendida. 
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FEP - バ LER (ojera de goma desmontable) 




Diaiscopma: 

Para usar, extraiga la ojera de aoma 
de seguridad. 

Puede acoplarse una empunadura 
para camara digital. 


Observacion: 

Para usar, acople la ojera de goma 
_de seguridad. _ 


FEP-zO-60 (ojera giratoria y deslizante) 

(No puede acoplarse una empunadura para camara digital.) 




Para ajustar, gire la ojera de 
goma. 


Observacion 


Observacion 

(persona que utiliza gafas): Use 


(persona que no utiliza gafas): 

la ojera de goma en la posicion 


Use la ojera de goma en la posicion 

replegada. 


extendida. 


司田巧鸟可驾却回巧互巧 mm 马 mm 
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Pour votre securite 


Pour votre securite.42-46 

Precautions.47-48 

Protection centre les interferences des 

communications radio.49 

Fieldscope EDG VR - principales specifications / 

accessoires. 50 

Fieldscope EDG VR - nomenclature. 51 

Montage et demontage de I'oculaire. 52 

Mise au point / parasoleil coulissant. 52 

Rotation du boitier (uniquement pour les mod も les en 

angle). 53 

Insertion des piles. 54 

Fonction de reduction des vibrations (VR) .55 

Oculaires.56 

Specifications d'oculaires.57 

Nomenclature / accessoires d'oculaire.58 

Conseils sur les oculaires.59-60 


Les specifications et la conception sont sujettes a modification sans 
preavis. 

Aucune reproduction totals ou partielle, sous quelle que forme que 
ce soit, (a I'exception de breves citations dans des magazines) ne peut 
etre faite sans autorisation ecrite de NIKON VISION CO., LTD. 


Merci d'avoirchoisi un Fieldscope 
Nikon EDG VR. 

Respectez う la lettre les instructions 
suivantes pour une utilisation 
adequate de votre materiel et pour 
eviter tout risque d'accident. Avant 
d'utiliser I'appareil, lisez 
attentivement le paragraph© « Pour 
votre securite » et le mode d'emploi 
qui accompagnent I'appareil. 
Conservez ces instructions a portee 
de main pour reference. 


A DANGER 

Avertit du fait qu'un emploi incorrect en 
ignorant les points ci-dessous peut se 
traduire par une grande probabil け e de 
mort ou de serieuses blessures. 

A ATTENTION 

Avertit du fait qu'un emploi incorrect en 
ignorant les points ci-dessous peut se 
traduire par la mort ou de serieuses 
blessures. 

A PRECAUTION 

Avertit du fait qu'un emploi incorrect en 
ignorant les points ci-dessous peut se 
traduire par de serieuses blessures ou 
des degats mat さ riels. 
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Symboles 

A 

A symbols qui indique un 
avertissement. 

(D 

0 ce symbole indique une 
interdiction. L'interdiction 
specifique est illustree (par 
exemple, le symbole de gauche 
interdit le demontage). 

€ 

• ce symbole indique une 
action obligatoire. Le contenu 
specifique est illustre (par 
exemple, le symbole de gauche 
requiert d'enlever les piles). 


A AVERTISSEMENT 

(pour les i-ieldscopes) 


A 

Ne regardez jamais 
directement le soleil avec le 
Fieldscope. 


Ne demontez pas le 

Fieldscope. N'essayez pas de le 
reparer ou de le modifier. 

En faisant cela, vous vous 
exposeriez a des chocs 
electriques ou a d’autres types 
de bleuures. 


(§) 

Ne trempez pas le Fieldscope 
dans I'eau, et ne verser pas 
d'eau deliberement sur ie 
Fieldscope. 

Vous pourriez causer des 
flammes ou une electrocution. 

(D 

O 

Si les pieces internes du 

Fieldscope sont exposees 
suite a une chute ou a un autre 
accident, ne lestouchez pas. 
Toucher des pieces 
endommagees peut causer 
une electrocution ou d'autres 
blessures. 

Retirez les piles de I'appareil, 
puis contactez un repr さ sentant 
agree Nikon pour le fa ire 
reparer. 

C 

o 

Si vous remarquez de la 
chaleur, de la fumee ou une 
odeur inhabituelle provenant 
du Fieldscope, retirez 
immediatement les piles. 

Si vous continueza I'utiliser, 
vous pourriez causer des 
flammes ou des brulures. 

Lorsque vous retirez les piles, 
attention aux brulures. 

Apr を s les avoir retirees, 
contactez un representant 
agree Nikon pour effectuer une 
reparation. 


0 

N'utilisez pas le Fieldscope 
dans des endroits ou il pourrait 
prendre feu ou exploser. 

N'utilisez pas le Fieldscope en 
presence de gaz inflammables 
com me le propane ou I'essence, 
car vous pourriez causer une 
explosion ou d さ clencher un 
incendie. 

A 

N'utilisez que des piles 
approuv さ es pour ce produit 
(voir specifications). 

Si vous utilisez d'autres types ou 
d'autres marques de piles, vous 
pourriez causer une explosion 
ou une electrocution. 


A ATTENTION 

(pour les Fieldscopes) 


o 

Ne le balancez pas par la 
bandouiiere. 

Vous pourriez toucher et blesser 
d'autres personnes. 

0 

Ne posez pas I'appareil dans 
des endroits instables. 

II pourrait tomber et causer des 
blessures. 

A 

N'utilisez pas I'appareil en 
marchant. 

Vous pourriez causer des 
blessures en rencontrant un 
obstacle, en touchant d'autres 
personnes, en tombant ou par le 
biais d'autres types d'accidents. 


国国田国互马却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 


43 






























































Pour votre securite 


0 

Ne laissez pas £e produit dans 
une voiture par temps chaud 
ou ensoleill さ , ou pres d'un 
appareil produisant de la 
chaleur. 

Ceci pourrait avoir un effet 
nefaste sur les pieces internes, 
ou causer un incendie. 

A 

N'utilisez pas de solvants 
organiques comme de I'akool 
pour nettoyer le boitier. 

A 

Ne laissez pas le sac en 
plastique q 山 a servi a emballer 
ce produit ou d'autres petites 
pieces a la portee des enfants. 

A 

Empechez les enfants de placer 
les bouchons ou les oeilletons 
dans leurs bouches. 

Si un enfant avalait une 
de ces pieces, consultez 
immediatement un medecin. 

A 

Manipulez les pieces mobiles 
avec soin. 

II est possible de Taire pivoter 
le Fieldscope en angle, lorsqu'il 
est monte sur un pied. Faites 
attention de ne pas vous 
pincer les doigts entre le 
compartiment a piles et la 
monture du pied lorsque vous le 
faites pivoter. 


A 

Evitez les chocs sur le 

Fieldscope, en le raisant tomber 
ou en le cognant. 

Ceci pourrait affecter le 
fonctionnement, car ce produit 
est un appareil electronique de 
precision (equipe d'une fonction 
de reduction des vibrations). 

Toute panne qui resulterait de 
ce type d'accident n'est pas 
couverte par la garantie. 

A 

Protegez les jumelles centre la 
pluie, les eclaboussures d'eau, 
le sable et la boue. 

Ce produit est etanche (les 
joints corps/oculaire et corps/ 
compartiment a piles sont 
etanches). Cependant, evitez la 
pluie, I'eau, les eclaboussures, le 
sable et la boue. 

A 

N'utilisez pas la bague de miseau 
point, si I'appareil a ete expose a 
la pluie ou a I'eau. 

A 

Evitez les changements de 
temperature soudains. 

Si le Fieldscope subit un 
changement de temperature 
brutal, de I'eau peut se 
condenser sur la surface des 
lentilles. 

A 

Si une inflammation de la peau 
apparait, consultez un meaecin. 

Si vous utilisez les oeilletons 
en caoutchouc pendant 
longtemps, ils peuvent 
provoquer une irritation 
cutanee. Consultez 
immediatement un medecin si 
cela se proauisait. 


A DANGER 

か our piles alcaline et lithium) 


A 

Si du liquide provenant d'une 
pile endommaqees entrait en 
contact avec les yeux, rincez 
immediatement a I'eau claire et 

consultez un medecin. 


Sinon, vos yeux pourrait etre 
affect さ s ou endommages. 


么 ATTENTION 

か our piles alcaline et lithium) 


A 

Ne rayez pas et ne retirez pas la 
paroi exterieure. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

0 

N'exposez pas la pile aux 
flammes ou a une chaleur 
excessive. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

Q 

Ne melangez pas des piles 
anciennes et neuves ou 
di 化 rentes marques et 
diff ろ rents types. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 


Ne court-circuitez pas et de 
demontez pas les piles. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 
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A 

Suivez les avertissements 
indiques sur les piles. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

N'utilisez que des piles 
approuvees pour ce produit 
(voir specifications). 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Ne laissez pas les piles a la 
portee des enfants. 

On fera particulierement 
attention a ce que les jeunes 
enfants ne portent pas de piles 
ou d'autres petites pieces a 
leurs bouches. SI ils avalaient 
ce type de pieces, consultez 
immediatement un medecin. 

A 

Inserez les piles dans 
■'orientation appropriee. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

(g) 

N'immergez pas et n'exposez 
pas a I'eau. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

0 

Ne chargez pas des piles non 
recharqeables. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 


A 

Lorsque vous jetez les piles, 
isolez les points de contact avec 
du ruban adhesif. 

Un contact avec d'autres metaux 
pourrait causer une surchauffe, 
une explosion ou un incendie. 
Jetez les piles en accord avec les 
lois qui s'appliquent localement. 

A 

Si du liquide provenant d'une 
pile endommaqees venait 
a entrer en contact avec un 
vetement ou de la peau, rincez 
immediatement a I'eau claire. 
Sinon, vous pourriez observer 
une irritation de la peau. 


么 AVERTISSEMENT 

(pour piles alcalines) 



Retirez immediatement les piles 

A 

lorsqu'elles sont dechargees. 

Sinon, du liquide pourrait 


s'ecouler, ou il pourrait y avoir 


surchauffe ou explosion. 


A DANGER 

[pour piles Ni-MH (nickel-metal-hydrure)] 



Pour les recharger, n'utilisez 


que le charqeur preconise et 


chargez les piles par series de 

A 

quatre. 

Sinon, du liquide pourrait 


s'ecouler, ou il pourrait y avoir 


surchauffe ou explosion. 


0 

N'exposez pas les piles aux 
flammes ou a une chaleur 
excessive. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Inserez les piles dans 
■'orientation appropriee. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

您 ) 

Ne court-circuitez pas et de 
demontez pas les piles. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Ne transportez pas et ne 
stockez pas les piles avec des 
objets metalliques comme 
des colliers ou des epingles a 
cheveux. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

G 

Ne melangez pas des piles 
anciennes et neuves ou 
diff ろ rentes marques et 
diff ろ rents types. 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Si du liquide provenant d'une 
pile endommagees entrait en 
contact avec les yeux, rincez 
immediatement a I'eau claire et 
consultez un medecin. 

Sinon, vos yeux pourrait etre 
affectes ou endommages. 
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A DANGER 

[pour piles Ni-MH (nickel-metal-hydrure)] 


A 

Ne rayez pas et ne retirez pas la 
paroi exterieure. 

N'utilisez pas les piles si vous 
constatez que la paroi exterieure 
a ete retiree ou ray さ e. 

Sinon, du liquids pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Suivez les avertissements 
indiques sur les piles. 

Sinon, du liquids pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

(§) 

N'immerqez pas et n'exposez 
pas a I'eau. 

Sinon, du liquids pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

0 

Arretez immediatement 

I'emploi de I'appareil si vous 
remarquez des modifications 
sur les piles, comme une 
が coloration ou une 
deformation. 

Sinon, du liquids pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 


A 

Ne laissez pas les piles a la 
portee des enfants. 

On fera particulierement 
attention a ce que les jeunes 
enfants ne portent pas de piles 
ou d'autres pet け es pieces a 
leurs touches. SI ils avalaient 
ce type de paces' consultez 
immediatement un medecin. 

A 

Arretez le chargement si la 
charge n'est pas terminee et le 
temps de charge a depass さ le 
temps prevu. 

Sinon, du liquids pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 

A 

Si du liquide provenant d’une 
pile endommagees venait 
a entrer en contact avec un 
vetement ou de la peau, rincez 
immediatement a I'eau claire. 
Sinon, vous pourriez observer 
une irritation de la peau. 

A 

Lorsque vous recyclez ou jetez 
les piles, isolez les points de 
contact avec du ruban adhesif. 

Un contact avec d'autres metaux 
pourrait causer une surchauffe, 
une explosion ou un incendie. 
Jetez les piles en accord avec les 
lois qui s'appliquent localement. 

A 

N'utilisez que des piles 
approuvees pour ce produit 
(voir specifications). 

Sinon, du liquide pourrait 
s'ecouler, ou il pourrait y avoir 
surchauffe ou explosion. 


A ATTENTION 

[pour piles Ni-MH (nickel-metal-hydrure)] 



Ne les soumettez pas a des 

A 

chocs et ne les Jetez pas. 

Sinon, du liquide pourrait 


s'ecouler, ou il pourrait y avoir 


surchauffe ou explosion. 
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Precautions 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Lentilles 

• Utilisez une brosse douce sans 
huile pour eliminer la poussiere a 
la surface des lentilles. 

• En eliminant les souillures ou 
taches telles que des empreintes 
de doigts de la surface des 
lentilles, essuyez tres doucement 
les lentilles avec un chiffon en 
coton doux et prop re, ou un tissu 
de qualite pour lentille sans huile 
de bonne qualite. 

Utilisez une petite quantite 
d'alcool pur (non denature) 
pour eliminer les taches rebelles. 
N'utilisez pas de tissu en velours 
ou de mouchoiren papier 
ordinaire, ils pourraient rayer 
la surface des lentilles. Un tissu 
utilise pour le nettoyage du 
corps de I'appareil ne doit pas 
さ tre reutilise sur la surface des 
lentilles. 

Nettoyage de I'objectif 

• N'utilisez pas de produit de 
nettoyage de lentilles sous forme 
d'a ろ rosol pour nettoyer la lentille 
de I'objectif de la lunette 


terrestre. L'effet de refrigeration 
rapide du au gaz liquefie pourrait 
la briser. 

Corps principal 

• Elimlnez la poussiere de la bague 
de mise au point avec une brosse 
douce. 

• Nettoyez la surface du corps 
avec un chiffon doux et propre. 
N'utilisez ni benzene, ni diluant, 
ni d'autres produits nettoyants 
contenant des agents organiques 
qui peuvent decolorer ou 
endommager le caoutchouc. 

Rangement 

• Si le Fieldscope n'est pas utilise 
pendant une longue periode, 
rangez-le dans un endroit fra is 
et sec. Retirez les piles avant 
rangement 

• Apr お utilisation un jour de pluie, 
laissez le secher entierement a 
temperature ambiante avant de 
le ranger dans un endroit frais et 
sec. 

• Ne laissez pas le Fieldscope dans 
une voiture par temps chaud ou 
ensoleille, ou pres d'un appareil 
produisant de la chaleur. Cela 


pourrait I'endommager ou 
affecter son fonctionnement. 

MO が LES ETANCHES 

• La section hermetique de 
ce produit a une structure 
etanche remplie d'azote, ce qui 
empeche la condensation et les 
moisissures. 

Les joints corps/oculaire et 
corps/compartiment a piles 
sont etanches. N'utilisez pas 
I'appareil sous la pluie pendant 
de longues periodes ou pres 
de I'eau. N'ouvrez pas les 
compartiment a piles et ne 
retirez pas I'oculaire dans de 
telles circonstances. 

• Toute moisissure doit さ tre 
essuyee avant d'ajuster des 
parties mobiles (commande 
de mise au point, oculaire, etc.) 
du Fieldscope pour eviter tout 
dommage et pour des raisons 
de securite. 

• Pour conserver votre Fieldscope 
EDG VR en excellent etat, Nikon 
Vision vous recommande un 
entretien regulier par votre 
distrlbuteur agree. 
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Precautions 


固 AUTOCOLLANT PROTECTEUR 

回 • De retirez pas I'autocollant 
ra protecteur situe derriere le 
I~I compartiment a piles. Si vous le 
凹 retirez, le fonctionnement peut 
向 etre affect ろ par I'electricite 
网 statique. 

@ Autocollant Protecteur 

1迦 

回 

固 
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Symbols pour la collecte selective applicable aux pays 
europeens 



Ce symbole indique que cette batterie doit etre 

collect さ e separement. 

Les mesures suivantes concernent uniquement les 
utilisateurs europeens. 

• Cette batterie doit etrejetee separement dans un 
point de collecte appropri さ . Ne la jetez pas dans 
une poubelle reservee aux ordures m さ nag を res. 

• Pour plus d' informations, contactez le detaillant 
ou les autorites locales responsables de la gestion 


des ordures. 


1^ Symbole pour la collecte selective applicable aux pays 
europeens 




Ce symbole indique que ce produit doit etre 
collect ろ e separement, 

Les mesures suivantes concernent uniquement les 
utilisateurs europeens. 

• Ce produit doit etre jetee separement dans un 
point de collecte appropri さ . Ne la jetez pas dans 
une poubelle reservee aux ordures m さ nag さ res. 

• Pour plus d' informations, contactez le detaillant 
ou les autorites locales responsables de la gestion 
des ordures. 
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Protection contre les interferences des communications radio 

Cet appareil est conforme a la Partie 15 des Regies FCC. L'utllisation de cet appareil est soumise aux condi¬ 
tions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer des brouillages nuisibles. 

(2) Cet appareil doit s'accommoder des brouillages auxquels il est soumis, y compris les brouillages qui 
peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement 

Apr を s essais, les caracteristiques de cet appareil ont etejugees comme entrant dans les limites des disposi- 
tifs numeriques de la classe B, telles que decrites a la Partie 15 des Regies FCC et de la directive EMC de I'UE. 
Ces limites ont ete fixees dans le but d'apporter une protection raisonnable contre les brouillages des appa- 
reils domestiques. Cet appareil produit, utilise et peut emettre des rrequences radioelectriques; s'il n'est pas 
install ろ conform ろ ment aux instructions, ces ondes peuvent perturber les radiocommunications.Toutefois, 
meme en cas d'installation conforme aux instructions, il peut arriver qu'un brouillage se produise en raison 
des conditions particuiieres d'installation. Si cet appareil perturbe la reception des emissions de radio ou 
de television, ce dont on peut s'assureren le mettant sous tension puis hors tension, I'utllisateur est invite a 
prendre les mesures correctives suivantes : 

• Modifier I'orientation de I'antenne de reception ou changer son emplacement. 

• Augmenter la distance separant I'appareil du recepteur de radio ou de television. 

• Consulter ledistributeur ou un technicien de radio/television experimente. 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme canadienne relative aux equipements sus- 
ceptibles de provoquer des brouillages. 
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Fieldscope EDG VR - principales specifications 


Mod を les 

Fieldscope EDG85VR 

Fieldscope EDG 85-AVR 

Type 

Droit 

En angle 

Diametre efrectif de la lentille de I'objectif (mm) 

85 

85 

Distance de focalisation proche (m) 

5 

5 

Longueur (boitier nu) (mm/pouces) 

379/14,9 

398/15,7 

Hauteur X largeur {boitier nu) (mm/pouces) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Poids (boitier nu) (g/onces) 

2.400/84,7 (sans piles) 

2.400/84,7 (sans piles) 

Effets de reduction des vibrations ( ろ 25 し ） i 

Observation : Le degre des vibrations est reduit d'environ 1/8. 

Digiscopie : Equivalent a une vitesse d'obturation plus rapide d'environ 2 ouvertures 

Alimentation 

4x piles alcalines AA, 4x piles lithium AA, 
ou 4x piles AA Ni-MH (nickel-metal-hydrure) 

Verification des piles 

Voyant DEL 

Duree de vie des piles (a 25 て ) ^ 

Environ 17 heures (pile alcaline AA), environ 31 heures (pile lithium AA), 
environ 15 heures (pile AA Ni-MH (nickel-metal-hydrure)) 

Fonction de coupure automatique 

Coupure automatique (environ 30 minutes suite a I'allumage du VR) 

EMC 

VCCI classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B classe B, directive EU EMC, AS/NZS 

Environnement 

Verre ecologique, conformity RoHS et WEEE 

Temperature / humidite de fonctionnement (normal) 

-20 て一 +60 て /80 〇/〇 HR {sans condensation) 

Temperature / humidite de fonctionnement 
(avec utilisation VR) 

-10 て一 +40°C/80% HR {sans condensation) 

Structure*^ 

Etanche (jusqu'a 2m pendant 10 minutes) et anti-buee grace a 1'azote 
(les joints corps/oculaire et corps/compartiment a piles sont さ tanches ’） 

Rotation du boitier 

Fixe 

Rotation’s 


Selon les standards de mesure des Fieldscopes Nikon (utilise avec un tr ろ pied ). ッ La duree de vie des piles depend des conditions, de la temperature 
etdes vibrations, j N'EST PAS con(；u pour un usage sous I'eau. ^ む anch ろ it さ : Teste avec une quantite Equivalents d'eau de 1 mm par minute, tom- 
bant d'une hauteur de plus de 200mm pendant 10 minutes (en utilisation normale avec un oculaire attache correctement au boitier principal). 

Le boitier peut さ tre oriente aux positions 0。, ±4i , ±90。, ±l3b et le boitier peut さ tre fixe a I'aide de I'attache. 
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Fieldscope EDG VR - accessoires 

- Protection centre la pluiexi - Protection de monture oculaire (attach ろ e au bottler) x1 
- Bouchon d'oculaire (attache au boitier) x1 - pile alcaline AA x4 - Manuel d'utillsation (ce manuel) 


Fieldscope EDG VR- nomenclature 

① Obje けげ 

⑤ Capuchon dbbjectif 

⑤ Parasoleil (coulissant) 

④ Bague de mise au point 
® Oculaire (en option) 

⑥ Capuchon d'oculaire 
(pour oculaire en option) 

@ Rep を re de liberation d'oculaire 
®T お pied 
感 Attache 

©Socle pourtrepied (1/4") (3 douilles) 
⑩ Orifices des broches video (4 orifices) 
⑩ Bague de montage 
® DEL 

海) Bouton ON/OFF deVR 
® Bouton de verroulllage VR 
® Compa け iment a piles 


{Modele incline) 

③ 
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Montage et demontage de I oculaire 


Montage | 



Demontaqe | 



① Introduisez I'oculaire dans 
le boitier de la lunette 
terrestre en alignant les 
rep を res des deux cotes. 

⑥ Vissezdans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre 
jusqu ' ろ ce que vous 
entendiez un declic. 
Remarque : Si I'oculaire n'est 
pas assez insere dans le Fields-| 
cope, il ne pourra pas pivoter. 


Poussez le levierde 
liberation de I'oculaire vers 

①. 

Puis faites tourner I'oculaire 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre ⑨ pour le 
retirer. 


(Veuillez consulter le paragraph© concernant I'oculaire). 


Mise au point / parasoleil coulissant 
Mise au point 

• Tournez la bague de mise au point pour proceder a 
la mise au point. 

Faites tournez la bague de mise au point dans le sens 
des aiguilles d'une montre ① pour mettre au point 
des objets eloign お . 

Faites tournez la bague de mise au point dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre ⑥ pour mettre au 
point des objets proches. 


Bague de mise 
au point 



Parasoleil coulissant 

- Faites coulisser le parasoleil avec le bouchon 
d'objectif ouve け . Si vous le laissezferme, le 
mouvement de coulissement est bloque par la 
pression de I'air ろ Unterieur du parasoleil. 
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Rotation du boitier (uniquement pour les moaeles en angle) 


のの 



- Desserrez I'attache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le 
corps puisse pivoter. 

• Le boitier peut pivoter aux positions 0 。， ±45 。， ±90。, ±1 35。. 

• Le vissage de I'attache fixe le corps selon Tangle choisi. 
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Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre le compartiment 
a piles et la monture du pied lorsque vous le taites pivoter. 
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Insertion des piles 

1 . Retirez le compartiment a piles du bottler 

Deverrouiliez le compartiment a piles (Fig.1),puis detachez-le du boitier du 
Fieldscope (Fig. 2). 

2. Inserez les piles 

Inserez les piles dans la direction indiquee dans le compartiment a piles (Fig. 3). 

3. Attachez au boitier du Fieldscope 

Positionnez le compartiment a piles comme indique en figure 4, puis poussez la 
partie la plus proche du compartiment vers le bas pour le verrouiller (Fig.1). 

Precautions lors du changement des piles 

• Avant de remplacer les piles, veillez a ce que le bouton de verrouillage VR soit en 
position verrouillee, puis retirez le compartiment a piles. Si le bouton n'est pas 
verrouille, un contact accidentel avec le bouton ON/OFF du VR pourrait allumer le 
VR. Ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement. 

• Lorsque vous remplacez les piles a Text さ rieur, veillez a ce qu'aucun liquids ne pene- 
tre dans le compartiment a piles. 

• Evitez tout contact metallique avec le connecteur du compartiment a piles. Un 
contact pourrait causer des problemes. 

Verrouiller le compartiment a piles 

• Placez le compartiment a piles dans la position correcte et assurez-vous qu'il est 
verrouille correctement (Fig.1).Si il n'est pas verrouill さ , il pourrait tomber. 

Veillez a ce que la connexion du compartiment a piles soit propre 

• N'ouvrez pas le compartiment a piles en conditions humides, comme sous la pluie 
ou au bord de la mer, ou dans un endroit poussiereux. Ceci pourrait causer un 
mauvais contact. 

• Lorsque vous changez les piles, assurez-vous de ne pas salir le connecteur, car cela 
pourrait causer des faux contacts. 

Utilisez des piles completement chargees a basse temperature et preparez 

des piles de rechange. 

• Si vous utilisez des piles faibles a basse temperature, la fonction VR peut ne pas 
fonctionner correctement. En conditions froides, utilisez des nouvelles piles ou des 
piles completement chargees. Et gardez des piles de rechange sous la main, au 
cas ou. M さ me si les piles ne fonctionnent pas a basses temperatures, elles peuvent 
fonctionner parfaitement a des temperatures normales. 
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Fonction de reduction des vibrations (VR) 

1. Verifiez la presence de piles dans le compartiment a piles 

2. Tournez le bouton de verrouillage du VR et alignez le rep を re る la posi¬ 
tion O (Fig. 5) 

3. Appuyez une fois sur le bouton VR ON/OFF pour activer le VR (la DEL 
verte s'allumera) (Fig. 6) 

* Le bouton VR ON/OFF ne fonctionne que si le rep を re du bouton de verrouillage 
VR est align さ avec la position 〇 . 

* し eVR s'eteint automatiquement environ 30 minutes apres avoir allume le VR 
(fonction de coupure automatique). 

* En digiscopie, la fonction VR de I'appareil photo doit etre desactivee. 

* Comme la fonction VR de ce produit est con^ue pour fonctionner avec un 
trepied, il est conseille d'en utiliser un. 

* Si la DEL verte ne s'allume pas, les piles sont faibles et doivent etre remplacees. 

D お activer la fonction VR: 

Desactivez leVR en appuyant une fois sur le bouton VR ON/OFI=. Puis tour¬ 
nez le rep を re du bouton de verrouillage VR en position "LOCK". 

• Assurez vous que le rep さ re du bouton de verrouillage de VR est en position 〇 
avant d'allumer le VR. Ne bougez jamais le bouton de verrouillage VR si le VR 
est active. Si il bouge, la fonction VR s'arretera de maniere forces et I'alimenta- 
tion s'eteindra. 

• Pendant le transport, veillez a ce que le rep を re du bouton de verrouillage VR 
soit en position verrouill さ e. 过 i il n'est pas verrouille, un choc ou une chute poui*- 
rait causer des problemes. 

• Retirez le boitier du Fieldscope du trepied lors du transport pour eviter les 
chutes ou d'autres chocs accidentels, qui pourraient causer des dommages. 

• Ne retirez pas le compartiment a piles du boitier lorsque la fonction VR est 
activee (lorsque la DEL est allumee). Ceci pourrait causer des problemes. 

• L'imaqe bouqe leqerement quelques secondes apres I'allumage du VR. Ceci est 
normal. 

• On peut entendre un bruit de d さ marrage lorsqu'on active le VR. Ceci est normal. 


Bouton de verrouillage VR 



Bouton ON/OFF deVR 


DEL verte lorsque 
VR est active 
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Oculaires 


B 9 0 0 


FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 


FEP-75W 


Baquede fixation TS I I Baauede fixation DS I 

舊…画 i 9 


L. 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


.」 


FEP-30W 


Vissez rune des fixations sur I'oculaire pour I'utiliser. 
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Specifications d'oculaires 


Mod を les 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

一. . 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Champ de vision reel (。） 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1,!** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ，が * 

Champ de vision apparent (，)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Champ de vision a 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-1 が 11 5-5 が * 

1.000 m/yds. (m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Pup 川 e de sortie (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ，が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 


Luminosity relative 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Degagement oculaire (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

17,8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Longueur (mm/pouces) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: tourner- 
glisser 
79/3,1: DS 

74 ロタ 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Diametre exterieur (mm/pouces) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Poids (g/onces) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Structure 

Etanche (jusqu'a 2 m et 10 min.), sans buee, rempli avec de I'azote 
et joints toriques (le joint bo 怕 er/oculaire est etanche a I'eau) 


Ligne du haut: Lorsqu'il est attache a un Fieldscope EDG/EDG VR de la gamme 85 
Ligne du bas: Lorsqu'il est attache a un Fieldscope EDG de la gamme 65 
* Le nombre est calcule par la formula [tan 山 ■ = 「 x tan 山 ]: Champ de vision apparent : 2(j', Grossissement : f, Champ de vision reel : 2 山 
** Aux grossissements les plus faible et eleve 
*** Avec oculaire tourner-glisser amovible 
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Nomenclature d'oculaire 


① Oculaire 

⑨江 illeton en caoutchouc 

③ Bague d'ajustement de la hauteur 
de I'oculaire 

④ Bague de zoom 

(D し evier de liberation d'oculaire 
® Rep を re de liberation d'oculaire 
(7) Monture d'oculaire 
⑥ Bague de fixation Tij 
⑨ Bague de fixation DS 


山 》 ん& K 


FEP-20W/38W/ 50W/75W 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 




お廉 


DS 


Accessoires d'oculaire 


FEP-30W avec 
bague de fixation TS 


Protecteur d'oculaire (attache au boitier) x1 - Protection de la monture de I'oculaire (attach ろ e au boitler) xl - Etui xl 
Pour FEP 25-LER: 圧 NIeton en caoutchouc (attache au boitier) xl 

Pour FEP-30W* : Accessoires de bague DS (bague DS, protecteur d'oculaire pour DS, oeilleton en caoutchouc) 

* Lorsque l.appareil quitte I'usine, la bague adaptable (turn-and-slide - TS) est attaches au boitier et les 
accessoires de bague DS (bague, protecteur d'oculaire pour DS, ceitleton en caoutchouc) sont inclus 
dans la boTte. 
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Conseils sur les oculaires 


FEP-20W/-38W/-50W/-75W (oeiNeton toume 卜 glisser) 


Tournez la bague 
d'ajustement de la 
hauteur de I'oculaire 
pour le reglage. 


。謹 





Digiscoping : utilisez I'oeilleton 
en caoutchouc en position 
retractee. 


II est possible de monter un 
support pour appareil photo 
_numerioue._ 


Observation 
(porteurs de lunettes) : 
Lceilleton en caoutchouc est 
一 deploye d'environ 5 mm. _ 


Observation 

(non porteurs de lunettes) : 
I'oeilleton de caoutchouc est 
deploye de plus de 5 mm. 


La longueur de deploiement 
reelle varie en fonction de 
I'oculaire utilise. 


FEP-30W (propose deux types d'oculaires : DS et TS) 

[ Bague de fixation DS ] [ Bague de fixation TS 1 

醒-醒匯 


Faites 


I'oeilleton de 
caoutchouc 
pour 

procederau 

reglage. 


Digiscoping: 

enlevez I'ceilTeton de securite en 
caoutchouc pour I'utilisation. 


II est possible de monter un 
support pour appareil photo 
nume"que. 


Observation: 
montez I'oeilleton de 
securite en caoutchouc 
pour I'utilisation. 


Observation 
(porteurs de lunettes): 

utilisez I'ceilleton en 
caoutchouc en position 
retractee. 


Observation 

(non porteurs de lunettes): 
utilisez I'ceilleton en 
caoutchouc en position 
d さ ploy さ e. 
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Conseils sur les oculaires 

FEP-25 LER (oeilleton en caoutchouc amovible) 




Digiscoping: 
enlevez I'ceilleton de securite en 
caoutchouc pour I'utilisation. 

II est possible de monter un 
support pour appareil photo 
_num を ri 。 些 ; _ 


Observation:montez I'ceilleton 
de securite en caoutchouc pour 
I'utilisation. 


FEP-20-60 (oeilleton tourner-glisser) 

(II est impossible de monter un support pour appareil photo numerique.) 




Faites tourner I'ceilleton de 

ク 

caoutchouc pour proceder au 
reqiaqe. 



Observation 


Observation 

(porteurs de lunettes): 


(non porteurs de lunettes): 

utilisez I'ceilleton en caoutchouc 


utilisez I'ceilleton en caoutchouc 

en position r 合 ' tract ろ e. 


en position deployee. 
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Index 


Fur Ihre Sicherheit 


Fur Ihre Sicherheit.61-65 

VorsichtsmaRnahmen.66-67 

Schutz gegen schadliche Storungen des 

Funkverkehrs.68 

EDG VR-Fieldscope Wichtigste technische 

Daten/Zubeh 扫 r.69 

EDG VR-Fieldscope-Teilebezeichnung.70 

Das Okular einsetzen und entfernen .71 

Scharfeinstellung/Verschiebbare Sonnenblende .71 

Drehung des Gehauses (nur Modelle mit 

Schrageinblick).72 

Einsetzen der Batterien.73 

VR (VibrationsreduktionJ-Funktion.74 

Okulare.75 

Okulardaten.76 

Okular-Teilebezeichnung/Zubehor.77 

Einsatzgebiete von Okularen.78-79 


Anderungen der Konstruktion und der technischen Daten bleiben 
vorbehalten. 

Alls Rechte, auch die des auszugswelsen Nachdrucks (mit 
Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne 
schriftliche Genehmigung durch NIKON V に ION CO., LTD. bleiben 
ausdrucklich vorbehalten. 


Vielen Dank fur das Vertrauen in Nikon, 
das Sie uns mit dem Kauf dieses Nikon 
EDG VR-Fieldscopes erwiesen haben. 
Bitte beachten Sie sorgfaltig die 
folgenden Richtlinien, damit Sie das 
Gerat ordnungsgemaR verwenden und 
mogliche Gefahrenquellen vermeiden 
konnen. Vor der ersten Verwendung des 
Produkts lesen Sie bitte den Abschnitt 
„hur Ihre Sicherheit"sowie die 
Bedienungsanweisung aufmerksam 
durch. Verwahren Sie dieses Handbuch 
immer zur einfachen Referenz, und 
halten bie es in Reichweite. 


A GEFAHR 


Dieser Hinweis warnt davor, dass bei 
einer Nichtbeachtung der betreffenden 
Punkte das Risiko von schweren 
Verletzungen oderTod sehr hoch ist. 

A WARNUNG 

Dieser Hinweis warnt davor, dass eine 
Nichtbeachtung der betreffenden 
Punkte zu schweren Verletzungen oder 
zum Tod fiihren kann. 

A VORSICHT 

Dieses Symbol weist Sie auf den 
Umstand hin, dass eine denim 
Folgenden beschriebenen inhalt auBer 
Acht lassende Anwendung zu einer 
moglichen Verletzung oder zu einer 
Sachbeschadigung fiihren kann. 
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Fur Ihre Sicherheit 


SymbolerkI さ rungen 


A A Dieses Symbol bedeutet 
Gefahr (inklusive Warnung). 

0 Dieses Symbol bedeutet 
Verbot. Spezielle verbotene 
Handlungsweisen sind Innen 
v^/ erlautert (z. B. das Verbot des 
Auseinandernehmens beim 
Symbol links.) 

参 Dieses Symbol bedeutet die 
NotwendigKeit, etwas zu tun. 
Spezielle Handlungsweisen 
sind Innen erlautert (z. B. die 
Notwendigkeit, die Batterie zu 
entfernen beim Symbol links.) 


A WARNUNG 

(fiir das Fieldscope) 


A 

Niemals mit dem Fieldscope 
direkt in die Sonne blicken. 


Das Fieldscope nicht 
auseinandernehmen, reparieren 
Oder neu zusammensetzen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr des Stromschlags oder von 
anderen Verletzungen. 


(g) 

Das Fieldscope nicht in Wasser 
tauchen oder absichtlich Wasser 
liber das Fieldscope schutten. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr eines Ku 口 schlusses oder 
Stromschlags. 

(D 

O 

Sollten die internen Telle des 
Fieldscopes aufgrund eines 

Sturzes oder eines anderen 

Unfalls skhtbar werden, 
beriihren bie diese nicht. 

Durch das Beruhren der 
zerbrochenen Teile kann eszu 
einem Stromschlag oder anderen 
Verletzungen kommen. 

Entfernen Sie die Batterien aus 
dem Gehause und lassen Sie dann 
die Reparaturvon einem von 

Nikon autorisieren Fachhandler 
durchfuhren. 

€ 

O 

Sollten bie eine Erwarmung, 

Rauch Oder anderen 
unqew 扫 hnlichen Geruch aus 
dem Fieldscope bemerken, 
entfernen Sie sofort die 

Batterien. 

Wenn Sie es weiter benutzen, 
besteht die Gefahr eines Brandes 
Oder von Brandverletzungen. 

Achten Sie beim Entfernen 
der Batterien darauf, class bie 
sich keine Brandverletzungen 
zufuhren. 

Lassen Sie nach dem Entfernen 
die Reparaturvon einem von 

Nikon autorisieren Fachhandler 
durchfuhren. 


Q 

Benutzen Sie das Fieldscope 
nicht, wenn die Gefahr besteht, 
dass es Feuer fangt oder 
explodieren kann. 

Benutzen Sie das Fieldscope nicht 
in der Nahe von entflammbaren 
Gasen wie Propangas oder Benzin, 
da andernfalls die Gefahr einer 
Explosion Oder eines Brandes 
besteht. 

A 

Benutzen Sie nur Batterien, die 
fiir die Benutzung mit diesem 
Produkt zugelassen wurden 
(siehetechnische Daten). 

Wenn Sie Batterien anderer 
Hersteller oder Arten verwenden, 
besteht die Gefahr einer Explosion 
Oder eines Stromschlags. 


A VORSICHT 

(fiir das Fieldscope) 


0 

Nicht am Trageriemen nin- und 
herschwenken. 

Das Fieldscope konnte andere 
Menschen treffen und verletzen. 

S) 

Das Fieldscope nicht auf eine 
instabile Unterlage stellen. 
Andernfalls droht 

Verletzungsgefahr beim 
Herunterfallen. 

A 

Nicht wahrend des Gehens durch 
das Fieldscope sehen. 

Sie konnten beim Gehen gegen 
etwas Oder jemanden stoGen, 
hinfallen oder sich anderweitig 
verletzen. 
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么 GEFAHR 

(fur Alkali- und Lithium-Batterien) 



Kommt Batterieflussigkeit mit 


den Augen in Kontakt, so spulen 


Sie diese sofort gut mit Wasser 

A 

aus und suchen Sie dann einen 

Arzt auf. 


Bei Nichtbeachtung besteht die 


Gefahr von Verletzungen oder 


Schaden an Ihren Augen. 


A WARNUNG 

(fur Alkali- und Lithium-Batterien) 


A 

Ziehen oder kratzen bie nicht die 
auBere Hulse der Batterie ab. 

Es besteht die Gefahr 
auslaufender Flussigkeit, einer 
Uberhitzung oder Explosion. 

0 

Batterien niemals Flammen oder 
ubermaGiqer Hitze aussetzen. 

Es besteht die Gefahr 
auslaufender Flussigkeit, einer 
Uberhitzung oder Explosion. 

0 

Verwenden Sie alte und neue 
Batterien oder Batterien von 
verschledenen Herstellern oder 
Arten nicht zusammen. 

Es besteht die Gefahr 
auslaufender Fliissigkeit, einer 
Uberhitzung oder Explosion. 


Die Batterie niemals 
kurzschlieBen oder zerlegen. 

Es besteht die Gefahr 
auslaufender Flussigkeit, einer 
Uberhitzung oder Explosion. 


Q 

Belassen Sie dieses Produkt 
nicht in einem in der Sonne 
geparkten Fahrzeug oder in 
der Nahe von Heizungen und 
Warmluftauslassen. 

Andernfalls hat das eine negative 
Wirkung auf die internen Teile 

Oder es besteht die Gefahr eines 
Brandes. 

A 

Benutzen Sie keine 

Losungsmittel wie z. B. Alkohol 
zur Reinigung des AuBeren. 

A 

Den zum Verpacken dienenden 
Beutel und andere Kleinteile 
unbedinqt so aufbewahren, dass 
sie dem Zugriff von Kindern 
entzogen sind. 

A 

Unbedinqt dafur sorgen, dass 
Kleinkinder die Schutzkappe oder 
Augenmuschel nicht in den Mund 
nehmen. 

Wenn Kleinkinder diese Teile 
verschluckt haben, mussen Sie 
sofort einen Arzt aufsuchen. 

A 

Die drehbaren Teile mit Vorsicht 
benutzen. 

Das drehbare Fieldscope kann 
bei Montage auf einem Stativ 
gedreht werden. Achten Sie 
darauf, sich beim Drehen des 
Gehauses nicht die Finger 
zwischen dem Batteriefach und 
der Stativhalterung zu klemmen. 


A 

Achten Sie darauf, das Fieldscope 
nicht zu beschadigen, indem Sie 
es fallen lassen oder gegen etwas 
stoBen. 

Dies kann zu einer Fehifunktion fuh- 
ren, da dieses Produkt mit hochpra- 
ziser Elektronik arbeitet (integrie け e 
Vibrationsreduktionsfunktion). 

Fehler, die aus solch einer 
Handlungsweise resultieren, sind 
nicht von der Garantie abgedeckt. 

A 

Schiitzen bie das Fieldscope vor 
Regen, Wasserspritzern, Sand 
und Schmutz. 

Dieses Produkt ist wasserdicht 但 as 
Gehause, der Okularansatz und die 
Gehause-ZBatteriefach-Verbindung 
sind wasserfest). Trotzdem sollte 
die Einwirkung von Regen, 
Spritzwasser, Sand und Schlamm 
vermieden werden. 

A 

Bei Einwirkung von Wasser oder 
Regen keinesfalls den Scharfering 
drehen. 

A 

Vermeiden Sie plotzliche 
Temperaturschwankungen. 

Ist das 円 eldscope starken plotz- 
lichen Temperaturanderungen 
ausgesetzt, kann es an 
den Linsenoberflachen zu 
Kondensatbildung kommen. 

A 

Sollte es zu Hautentziindungen 
kommen, suchen Sie einen Arzt auf. 
Bei langerem Kontakt mit 
den Augenmuschein kann 
es zu bei einigen Personen 
zu Hautreizungen oder 
Hautentzundunqen kommen. 

Sollte dies vorkommen, suchen Sie 
unverzuglich einen Arzt auf. 
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Fur Ihre Sicherheit 


A 

Beachten Sie die Warnungen 
und Sicherheitshinweise auf den 
Batterien. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Benutzen Sie nur Batterien, die 
fiir die Benutzung mit diesem 
Produkt zugelassen wurden 
(siehe technische Daten). 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Halten Sie Batterien von Kindern 
fern. 

Achten Sie besonders darauf, 
dass Kleinkinder keine Batterien 

Oder andere kleineTeile in den 

Mund nehmen.Wenn solcheTeile 
verschluckt werden, mussen Sie 
sofort einen Arzt aufsuchen. 

A 

Die Batterien mit richtig 
positionierten Plus- und 

Minuspolen einlegen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

<§) 

Batterien diirfen nicht mit Wasser 
in Beruhrung kommen oder 
eingetaucht werden. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

0 

Laden Sie nur wiederaufladbare 
Batterien auf. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, einer 
Uberhitzung oder Explosion. 


A 

Isolieren Sie beim Entsorgen der 
Batterien die Kontaktpunkte mit 
Klebeband. 

Bei dem Kontakt mit anderem 

Metall besteht die Gefahr einer 
Uberhitzung, Explosion oder 
eines Brandes. Entsorgen Sie 
die Batterien entsprechend den 
regionalen Vorschriften. 

A 

Kommt Batterieflussigkeit 
einer kaputten Batterie mit der 
Kleidung oder Haul in Beruhrung, 
so spiilen bie diese sofort mit viel 
Wasser aus und suchen Sie dann 
einen Arzt auf. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr von Hautentzundungen. 


A WARNUNG 

(fur Alkali-Batterien) 


Entfernen Sie verbrauchte 
Batterien sofort. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fliissigkeit, 
einer Uberhitzung oder 
Explosion. 


么 GEFAHR 

[fur Ni-MH (Nickelmetall-Hybrid)-Batterien] 


Laden Sie die Batterien nur mit 
jeweils vier Batterien und dem 

A speziellen Ladegerat auf. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 


0 

Batterien niemals Flammen oder 
iiberm さ Biqer Hitze aussetzen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Die Batterien mit richtig 
positionierten Plus- und 

Minuspolen einlegen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fiussigke け， 
einer Uberhitzung oder Explosion. 


Die Batterie niemals 
kurzschlieBen oder zerlegen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Transportleren oder lagern Sie 
die Batterien nicht zusammen 
mit Metallgegenstanden wie 
Halsketten oder Haarklammern. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fiussigke け， 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

G 

Verwenden Sie alte und neue 
Batterien oder Batterien von 
verschiedenen Herstellern oder 
Arten nicht zusammen. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fiussigke け， 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Kommt Batterieflussigkeit mit 
den Augen in Kontakt, so spiilen 

Sie diese sofort gut mit Wasser 
aus und suchen Sie dann einen 

Arzt auf. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr von Verletzungen oder 
Schaden an Ihren Augen. 
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A WARNUNG 

[fur Ni-MH (Nickelmetall-Hybrid)) -Batterien] 


A 

Ziehen oder kratzen Sie nicht die 
さ uBere Hiilse der Batterie ab. 
Verwenden Sie die Batterien 
auch nicht, wenn die auBere 

Hiilse bereits abgezogen oder 
abgekratzt wurde. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fliissigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Beachten Sie die Warnungen 
und Sicherheitshinweise auf den 
Batterien. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fliissigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

(§) 

Batterien durfen nicht mit Wasser 
in Beruhrung kommen oder 
eingetaucht werden. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender FlCissigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

0 

Verwenden Sie die Batterie 
nicht welter, wenn Sie eine 
Veranderung an der Batterie 
wie z. B. eine Verfarbung oder 
Verformung an ihr bemerken. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 

Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 


A 

Halten Sie Batterien von Kindern 
fern. 

Achten Sie besonders darauf, 
dass Kleinkinder keine Batterien 
Oder andere kleineTeile in den 

Mund nehmen.Wenn solcheTeile 
verschluckt werden, mussen Sie 
sofort einen Arzt aufsuchen. 

A 

Laden Sie die Batterie nicht welter 
auf, wenn der Ladevorgang nicht 
vollstandig abgeschlossen wurde, 
auch wenn die Ladezeit die 
angegebene Zeit uberschreitet. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Flussigkeit, 
einer Uberhitzung oder Explosion. 

A 

Kommt Batterieflussigkeit 
einer kaputten Batterie mit der 
Kleidung oder Haul in Beruhrung, 
so spiilen bie diese sofort mit viel 
Wasser aus und suchen Sie dann 
einen Arzt auf. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr von Hautentzundungen. 

A 

Isolieren Sie beim Recyclen oder 
Entsorgen der Batterien die 
Kontaktpunkte mit Klebeband. 

Bei dem Kontakt mit anderem 

Metall besteht die Gefahr einer 
Uberhitzung, Explosion oder 
eines Brandes. Entsorgen Sie 
die Batterien entsprechend den 
regionalen Vorschriften. 



Benutzen Sie nur Batterien, die 


fur die Benutzung mit diesem 

A 

Produkt zugelassen wurden 

(siehe technische Daten). 


Bei Nichtbeachtung besteht die 


Gefahr auslaufender Fiussigke け， 


einer Uberhitzung oder Explosion. 


A VORSICHT 

[fur Ni-MH (Nickelmetall-Hybrid}) -Batterien] 


Setzen Sie die Batterie keinen 
schweren St 扫 Ben aus und werfen 

A Siediesenicht. 

Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr auslaufender Fiussigke け， 
einer Uberhitzung oder Explosion. 
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VorsichtsmaBnahmen 
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PFLEGE UND WARTUNG 
Linsen 

• Staubablaqerunq auf der 
Linsenoberflache mit einem 
weichen, olfreien Pinsel entfernen. 

• Bei Entfernung von Flecken 
Oder Verschmutzungen iw に 
Fingerabdrucken) von der 
Linsenoberflache die Linsen sehr 
behutsam mit einem sauberen, 
weichen Baumwolliappen Oder 
einem hochwertigen, olfreien 
Linsenpapier reiniqen. 
Hartnackiqe Verschmutzungen 
mit etwas reinem (nicht denatu- 
riertem) Alkohol entfernen. Zu 
diesem Zweck keinesfalls Samt 
Oder Papiertaschentucher ver- 
wenden, da sonst Kratzer auf der 
Linsenoberflache drohen. Lappen, 
die zur Reinigung des Gehauses 
verwendet werden, durfen kei¬ 
nesfalls zu diesem Zweck fur die 
Linsenoberflache wiederverwen- 
det werden. 

Reinigung des Objektivs 

• Verwenden Sie keinesfalls ein 
Objektiv-Reinigungsspray zur 
Reinigung der Objektivlinse des 
Fieldscopes. Andernfalls kann der 
abrupte Abkuhleffekt des 


verdunstenden Flussiggases zum 
Bersten der Objektivlinse fuhren. 

Gehause 

• Den Staub vom Fokussierring mit 
einem weichen Pinsel entfernen. 

• Die Oberflache des Gehauses mit 
einem sauberen, weichen und 
trockenenTuch reiniqen. Keinesfalls 
Waschbenzin, Farbverdunner oder 
andere organische Losunqsmittel 
verwenden, da sonst Verfarbung 
Oder Gummialterung drohen. 

Aufbewahrung 

• Bewahren Sie das Fieldscope 
bei Nichtbenutzung uber einen 
langeren Zeitraum an einem Kuhlen 
und trockenen Ort auf. Entfernen 
Sie vor der Lagerung die Batterien. 

• Durch hohe Luftfeuchtigkeit 
kann es zum Beschlagen der 
Linsenoberflache oder zu 
Schimmelbefall kommen. Daherdas 
Fieldscope an einem kuhlen und 
trockenen Ort aufbewahren. 

Nach Gebrauch bei Regenwetter das 
Fieldscope bei Zimmertemperatur 
qrundlich trocknen lassen und dann 
an einem kuhlen und trockenen Ort 
aufbewahren. 

• Keinesfalls das Fieldscope bei 
heiflem Wetter in einem geschlos- 


senen Pkw oder in der Nahe 
einer Warmequelle zurucklassen. 
Andernfalls drohen Beschadiqung 
Oder andere negative Effekte. 

WASSERDICHTE MODELLE 

• Der luftdichte Bereich dieses 
Produkts hat eine stickstoffgefullte, 
wasserdichte Struktur, so 

dass Kondensation und 
Schimmelbildung verhindert 
werden. 

Die Gehause-ZOkularverbindung 
und Gehause-ZBatteriefach- 
verbindung ist wasserfest. 
Benutzen Sie es nicht fur langere 
Zeit im Reqen oder in der Nahe 
von Wasser. Entrieqeln bie unter 
diesen Umstanden nicht die 
Batteriefachsicherung bzw. 
entfernen Sie nicht das Okular. 

• Zum Schutz vor Beschadiqung und 
aus Sicherheitsgrunden ist vor der 
Einstellung beweglicherTeile des 
Fieldscopes (z. B. Fokussierknopf 
Oder Okular) etwa vorhandene 
Feuchtigkeit abzuwischen. 

• Urn Ihr EDG VR-Fieldscope in 
ausgezeichnetem Zustand zu 
halten, empfiehit Nikon Vision eine 
regelmaGige Wartung durch einen 
autorisierten Handler. 
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SCHUTZAUFKLEBER 

• Auf keinen Fall den 
Schutzaufkieber hinter dem 
Batteriefach entfernen. Durch 
das Entfernen kann es aufgrund 
der statischen Aufladung zu 
einer Fehifunktion kommen. 

Schutzaufkieber 


IM Symbol fur getrennte Werts ね行 -/ Schadsto け sammiung in 
一 * europaischen Landern 



X 


Dieses Symbol zeigt an, dass diese Batterie separat 
entsorgt werden muss. 

Folgendes gilt nurfur Verbraucher in europaischen 
Landern ； 

• Diese Batterie darf nur separat bei einer 
geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine 
Entsorgung im Hausmull ist unzulassig. 

• Wenden Sie sich fur nahere Informationen bitte 
an Ihren Handler oder die vor Ort fur 
Abfallentsorgung zustandigen Behorden. 


fffl Symbol fur getrennte Wertstoff-ZSchadstoffsammlung In 
europaischen Landern 


X 


Dieses Symbol zeigt an, dass diese Produkt separat 
entsorgt werden muss. 

Folgendes gilt nur fur Verbraucher in europaischen 
Landern; 

• Diese Produkt darf nur separat an einer 
geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine 
Entsorgung im Hausmull ist unzulassig. 

• Wenden Sie sich fur nahere Informationen bitte 
an Ihren Handler oder die ortlich fur 
Abfallentsorgung zustandigen Behorden. 


国国巧田互马却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Schutz gegen sen さ dliche Storungen des Funkverkehrs 

Dieses Gerat stimmt mit Teil 15 der FCC-Richtlinien uberein. Der Betrieb hangt von den folgenden zwei 
Bedingungen ab: 

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Storung verursachen. 

(2) Dieses Gerat muss jede mogliche empfangene Storung annehmen, einschlieRlich Storung, die einen 
unerwunschten Betrieb verursachen kann. 

Dieses Gerat wurde gepruft und als mit den Grenzen furelne digitale Einheit der Kategorie B, gemaBTeil 15 
der FCC-Richtlinien und der EU-EMC-Richtlinie ubereinzustimmend befunden. Diese Grenzen sind kon- 
zipiert, dass diese einen angemessenen Schutz gegen eine sch さ dliche Storung in einer Wohninstallation 
bieten. Dieses Gerat generie け , verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn nicht in 
Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet, schadliche Storung des Funkverkehrs 
verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Storungen nicht in einer bestimmten Installation auftre- 
ten. Verursacht dieses Gerat Storungen beim Rundfunk- Oder Fernsehempfang, die durch das Ein- und Aus- 
schalten des Gerates festgestellt werden konnen, wird der Benutzer angeregtzu versuchen, die St 扫 rung 
durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben: 

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie diese an einem anderen 0 け auf. 

• Erhohen Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger. 

• Fragen Sie einen Handler oder einen erfahrenen Radio- 作 V-Techniker urn Hilfe. 

Dieses digitale Gerat der Kategorie B entspricht alien Anforderungen der kanadischen Richtlinlen fur sto- 
rungsverursachende Gerate. 


司国固巧互马却回巧巧固 m 哩马 mm 
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EDG VR-Fieldscope Wichtigste technische Daten 


Modelle 

EDG 円 eldscope 85 VR 

EDG Fieldscope85-AVR 

Typ 

Mit qeradem Einblick 

Mit schragem Einblick 

trfektiver Durchmesser der Objektiviinse (mm) 

85 

85 

Naheinstellgrenze (m) 

5 

5 

Lange (nur Gehause) (mm/zoll) 

379/14,9 

398/15,7 

Hohe X Breite (nur Gehause) (mm/zoll) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Gewicht (nur Gehause) (g/unze) 

2.400 (ohne Batterien) 

2.400 {ohne Batterien) 

Vibrationsreduktionseffekte (bei 25°C )' 

Beobachtung: Vibration wird um ca.1/8 reduziert. 

Digiscoping: Entspricht einem ca. 2 Stopps schnelleren Verschluss 

Spannungsquelle 

AA Alkali-Batterie x4, AA Lithium-Batterie x4, 

Oder AA Ni-MH (Nickelmetall-HybricO-Batterie x4 

Batterieuberprufung 

LED -Licht 

Batterielebensdauer (bei 25°C) ^ 

Ca.17 Stunden (AA Alkali-Batterie), ca. 31 Stunden (AA Lithium-Batterie), 
ca.15 Stunden (AA Ni-MH (Nickelmetall-Hybrid 卜 Batterie) 

Selbstabschaltung 

Selbstabschaltung (ca. 30 Minuten, nachdem VR eingeschaltet wurde) 

EMC 

VCO Klasse B, FCCTeil 15, Unterteilung B, Kategorie B, EMC-Richtlinie, AS/NZS 

Umwelt 

Eco-Glas, RoHS.WEEE 

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit 

(normal) 

-20 て一 +60°C/80% rel. Feuchtigkeit (ohneTaukondensation) 

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit 
(bet der Benutzung derVR) 

-10°C — +40°C/80% rel. Feuchtigkeit (ohneTaukondensation) 

Struktur 

Wasserdicht (biszu 10 Min. bei 2 m Tiefe); beschlagt mit Stickstoffgas nicht 
(die Gehause/Okularverbindung und die Gehause/Batteriefachverbindung sind wasserfest つ 

Drehbarkeit 

Fest 

Drehbar s 


Basierend auf dem Nikon 円 eldscope Mess-Standard (mit Stativ). Die Batterielebensdauer hangt von den Bedingungen, derTemperatur und Vi¬ 
bration ab. NICHT fur die Verwendung unter Wasser konzipiert. ^Wasserdichtigkeit: Getestet bei Wasser, das 10 Minuten lang 1 mm pro Minute 
aus einer Hohe von mehr als 200 mm auf das Produkt 枯 lit (bei normaler Benutzung, bei der das Okular korrekt an das Gehause anqebracht war). 
Es gibt vier Einrastpositionen 0。, ±45。, ±90。, +135° und das Gehause kann mit einer Verriegelung festgesetzt werden. 


Regenschutz x1 - Gewindekappe (am Gehause angebracht) xl 

Objektivkappe (am Gehause angebracht) xl - AA Alkali-Batteriex4 - Bedienungsanleitung (dieses Booklet) 


EDG VR-Fieldscope-Zubehor 


回国司田互马却品 I 巧巧固 m 巧司 mm 
























EDG VR-Fieldscope-Teilebezeichnung 

® Objektivlinse 

⑤ Abdeckkappe der Objektivlinse 

⑤ Sonnenblende (verschiebbar) 

® Scharfering 

⑥ Okular (optional) 

©Okularkappe 

(fur das optionale Okular) 

⑦ Markierung Okularlosung 
® StativfuR 

⑥ Verriegelung 

⑩ Stativgewinde (1 /4") (3 Gewinde) 

⑩ Videoanschlusse (4 Anschluss©) 

® Fassungsring 
® LED 

®VR-Ein-/Ausschalter 
®VR-Sperrknopf 
® Batteriefach 
⑩ Batterlefachverriegelung 


(Modell mit Schr さ geinblick) 



に erades Modell) 



司国固巧互驾却国巧巧固 m 哩马 mm 


Das okular einsetzen und entfernen 


Scharfeinstellung/Verschiebbare Sonnenblende 


[tinsetzen 



① Das Okular so in das 
Fieldscope-Gehause 
einsetzen, dass 
beide Markierungen 
ubereinstimmen. 

⑥ Gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, bis ein Klicken zu 
horen ist. 

Achtung; Wenn das Okular 
nicht richtig im Fieldscope 
eingesetzt ist, kann es nicht 
gedreht werden. 


[Entfernen 



Die Okularverriegelunq in 
Richtunq ① bewegen. 

Dann das Okular entgegen 
dem Uhrzeigersinn ⑨ 
drehen, um es abzunehmen. 


(Siehe Okular-Abschnitt) 


Scharfeinstellung 

- Zur Scharfeinstellung den Scharfering drehen. 

Durch Drehen des Scharferings im Uhrzeigersinn ① 
werden weit entfernte Beobachtungsobjekte scharf 
eingestellt. 

Durch Drehen des Scharferings entgegen dem 
Uhrzeigersinn ⑤ werden nahe Beobachtungsobjekte 
scharf eingestellt. 



Verschiebbare Sonnenblende 

• Zum Verschieben der Sonnenblende muss die Abdeckkappe 
der Objektivlinse abgenommen sein. Bei aufgesetzter 
Abdeckkappe wird die Gleitbewegung wegen des Luftdrucks 
in der Sonnenblende gehemmt. 
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Drehung des Geh さ uses (nur Modelle mit Schrageinblick) 


阿の 



- Die Verriegelung entgegen dem Uhrzeigersinn losdrehen, damit sich das Gehause drehen lasst. 

• Es gibt vier Rastpositionen (0。, ±45。, ±90。 und ±135。). 

- Durch Festschrauben der Verriegelung wird das Gehause in der jeweiligen Winkelposition fixie け . 


司国固巧互马却回巧巧固 m 哩马 mm 
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* Achten bie darauf, sich beim Drehen des uehauses nicht die hinger zwischen dem Batteriefach 
und der Stativhalterung zu klemmen. 


Einsetzen der Batterien 


1. Entfernen Sie das Batteriefach vom Gehause 

Losen Sie die Batteriefachverriegelung (Abb.l) und entfernen Sie diese vom 
Fieldscope-Gehause (Abb. 2). 

2. Setzen Sie die Batterien ein 

Legen Sie die Batterien in der Richtung ein, die im Batteriefach angegeben ist (Abb. 3). 

3. Am Fieldscope-Gehause anbringen 

Positionieren Sie das Batteriefach wie in Abb.4 gezeigt und drucken Sie dann das 
andere Ende des Fachs zum Verriegein nach unten (Abb.l). 

VorsichtsmaBnahmen beim Wechsein von Batterien 

• Stellen Sie vor dem Wechsein der Batterien sicher, dass sich der VR-Sperrknopf in der 
verriegelten Position befindet, entfernen Sie dann das Batteriefach. Wenn der Knopf 
nicht verriegelt ist, kann ein versehentlicher Kontakt mit dem VR-Ein-/Ausschalter dazu 
fuhren, dass sich die VR einschaltet. Hierdurch kann es zu einer Fehifunktion des Produkts 
kommen. 

- Wenn Sie die Batterien im Freien wechsein, mussen Sie sicherstellen, dass keine Fliissig- 
keit ins Batteriefach gelangt. 

• Vermeiden Sie die Beruhrung von Metall mit der Batteriefachverbindung. Solch eine 
Beruhrung konnte zu Problemen fuhren. 

Verriegein des Batteriefachs 

• Fixieren Sie das Batteriefach in der korrekten Position und stellen Sie sicher, dass es 
ordnungsgemaR verriegelt ist (Abb.1).Wenn es nicht verriegelt ist, kann es unerwartet 
abfallen. 

Halten Sie die Batteriefachverbindung sauber 

- Offnen Sie das Batteriefach nicht an feuchten Orten wie z. B. im Regen oder in der Nahe 
des Meeres oder einem staubigen Ort. Hierdurch kann es zu einem Kontaktfehler kom¬ 
men. 

• Achten Sie beim Wechsein der Batterien darauf, dass die Verbindung nicht schmutzig ist, 
da es dadurch zu einem schlechten Kontakt kommen kann. 

Benutzen Sie vollstandig aufgeladene Batterien bei niedrigen Temperatu- 
ren und halten Sie Ersatzbatterien bereit. 

- Wenn Sie schwache Batterien bei niedrigen Temperaturen benutzen, funktioniert die VR- 
Funktion moglicherweise nicht. Benutzen Sie bei kalten Umgebungsbedingungen neue 
oder vollstandig aufgeladene Batterien. Halten Sie auRerdem die Ersatzbatterien warm, 
um Sie gegen die alten Batterien auszuwechseln. Auch wenn die Batterien bei niedrigen 
Temperaturen nicht funktionieren, ist es moglich, dass sie bei normalen Temperaturen 
wieder funktionieren. 































VR (Vibrationsreduktion)-Funktion 


固 1.Stellen Sie skher, dass die Batterien im Batteriefach eingelegt sind. 
口 2. Drehen Sie den VR-Sperrknopf und rkhten Sie die Markierung an der 
^ Position O aus (Abb. 5) 

同 3. Driicken Sie den VR-En-/Ausschalter einmal, um die VR einzuschal- 
而 ten (die griine LED leuchtet auf) (Abb. 6) 

■■ * DerVR-Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn die Markierung des VR-Sperr- 

I It I knopf an der Position 〇 ausgerichtet ist. 


回 

画 

画 

回 
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* VR wird automatisch nach ca. 30 Minuten nach Aktivieren derVR-Funktion 
ausgeschaltet (Selbstabschaltung). 

* Beim Digiscoping muss dieVR-Einstellung der Kamera ausgeschaltet sein. 

* Da die VR-Funktion dieses Produkts so konzipiert wurde, dass ein Stativ dazu 
notig ist, empfehlen wir, auch ein Stativ zu benutzen. 

* Wenn die qrune LED nicht aufleuchtet, sind die Batterien schwach und sollten 
ausgetauscht werden. 
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Deaktivieren derVR-Funktion: 

Schalten bie die VR-Funktion aus, indem Sie den VR-Ein-/Ausschalter 
einmal driicken. Drehen Sie die Markierung auf dem VR-Sperrknopf auf 
die Position "LOCK" に esper け }. 

• Stellen Sie sicher, dass die Markierung des VR-Sperrknoprs m die eingerastete 
Position O qedreht wurde, bevor Sie die VR einschalten. Bewegen Sie auf 
keinem Fall den VR-Sperrknopf, wenn die VR eingeschaltet ist. Wird erden- 
noch bewegt, wird die VR-Funktion automatisch anqehalten und der Strom 
abgeschaltet. 

• Stellen Sie beim Transport sicher, dass sich die Markierung des VR-Sperrknopfes 
in der gesperrten Position befindet Steht die Markierung nicht auf der qesperr- 
ten Position, kann es bei StoBen Oder beim Fallenlassen zu Problemen kommen. 

• Entfernen Sie fur den Transport das Fieldscope-Gehause vom Stativ, um ein 
unbeabsichtigtes Fallen oder andere Einwirkungen zu vermeiden, die zu 
Schaden fuhren konnen. 


• Entfernen Sie nicht das Batteriefach vom Gehause, wenn die VR eingeschaltet 
ist (wenn die LED aufleuchtet). Hierdurch konnen Probleme auftreten. 

• Das Bild verschiebt sich Tur ein paar Sekunden leicht, nachdem die VR einge¬ 
schaltet wurde, dies ist normal. 

• Ein Fahrgerausch ist zu horen, nachdem sich dieVR eingeschaltet hat. Dies ist 
74 normal. 


VR-Sperrknopf 



VR-Ein-/Ausschalter 


Griine LED, wenn die 
VR eingeschaltet ist 


Okulare 
























Okulardaten 


Modell 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

VergroBeruna {x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Sehfeld objektiv f) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 


4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ，が * 

Sehfeld subjektiv{°)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Sehfeld pro 1.000 m/yds. (m/fu の 

58/173 

42/126 

42/U6 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Austrittsbiende (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1| が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1 -1,4** 

Relative Helligkeit 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Auge-Okula 卜 Abstand (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

17,9 

17,8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

17,9 

17|8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Lange (mm/zoll) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: dreh- und 
verschiebbar 
79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

AuBerer Durchmesser (mm/zoll) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Gewicht (g/unze) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Eigenschaften 

Wasserdicht (bis zu 10 Min. bei Tiefe); beschlagt mit Stickstoffgas und 

0-Ring-Dichtungen nicht (Gehause und Okularansatz sind wasserfest) 


Erste Reihe: Beim Anbringen an die EDG/EDG VR-Fieldscope 85-Serie 
Untere Reihe: Beim Anbringen an die EDG Fieldscope 65-Serie 
* Wert gemaB der Formel [tan 山 '=「x tano) ]: Virtuelles Blickfeld: 2 山', VergrbBerung: 「, Reelles Blickfeld: 2 山 
** Bei der kleinsten und groBten VergroBerung 
*** Mit abnehmbarer dreh- und verschiebbarer Gummiauqenmuschel 


司国司巧互马却回巧巧固 mm 马 mm 
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Okular-Teilebezeichnuna 

の Okular 

③ bummiaugenmuschel 

③ Rina zur Hohenelnstelluna Okular 

④ Zoomring 

⑥ Losehebel Okular 

⑥ Marklerung Okularlosung 

⑦ Okulargewinde 

⑧ TS-Ringvorsatz 
® DS-Ringvorsatz 


k ん 


FEP-20W/38W/ 50W/75W 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 


た* 


FEP-30W mit TS-Ringvorsatz 

Okular-Zubehor 

Okularkappe (am Gehause angebracht) xl - Gewindekappe (am Gehause angebracht) xl - Tasche xl 

Fur FEP 25-LER: Gummiaugenmuschel (am Gehause angebracht) xl 

Fur FEP-30W*: DS-Ring-Satz (DS-Ring, Okularkappe fur DS, Gummiaugenmuschel) 

* Bei der Lieferung ist der dreh- und verschiebbare Ring (TS-Ring) bereits am Gehause angebracht, der DS- 
Ring-Satz (Ring, Okularkappe fur DS, Gummiaugenmuschel) sind in der Verpackung enthalten. 


国国司田互马却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Einsatzgebiete von Okularen 

岡 FEP-20W/-38W/-50W/-75W (dreh- und verschiebbare Gummiaugenmuschel) 

回 Den Ring zur _. 

回 Hoheneinstellung I >[] 

— des Okulars zur ^ 

IS Einsteilung drehen. 

因 
图 
画 
画 
回 
回 
回 
画 

^ FEP-30W {mit zwei moglichen Typen von Gummiaugenmuschein ： DS and TS) 
回 [ DS-Rinqvorsatz j 



Digiscoping: 
Gummiaugenmuschel in 
Einzugsposition nutzen. 


Digitalkameraadapter 

montierbar. 


Beobachtung 
(Brillentrager): 
Gummiaugenmuschel urn 
ca. 5 mm ausgezogen. 


Beobachtung (Nicht- 
Brillentr さ ger): 
Gummiaugenmuschel um 
mehr als 5 mm ausgezogen. 


Die tatsachliche Auszugslange 
richtet sich nach dem jeweils 
genutzten Okular. 


画 

画 


TS-Ringvorsatz 


■。醒 ■ 。■ク 


Zur Einsteilung die 
Gummiaugenmuschel 


Digiscoping: Zum 


Beobachtung: 


Beobachtung 


Beobachtung (Nicht- 

Gebrauch Sicherhei じ - 


Zum Gebrauch 


(Brillentrager): 


Brillentrager): 

Gummiaugenmuschel 


die Sicherhei じ - 


Gummiaugenmuschel in 


Gummiaugenmuschel in 

abnehmen. 


Gummiaugenmuschel 


Einzugsposition nutzen. 


Auszugsposition nutzen. 

Digitalkameraadapter 


anbrinqen. 



montierbar. 
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FEP-Z5 し ER (abnehmbare Gummiaugenmuschel) 




Digiscoping: Zum 
Gebrauch die Sicherheits- 
Gummiaugenmuschel 
abnehmen. 

Digitalkameraadapter 

montierbar. 


Beobachtung: Zum 
Gebrauch die Sicherheits- 
Gummiaugenmuschel 
anbringen. 


FEP-20-60 (dreh- und verschiebbare Gummiaugenmuschel) 
(Digitalkameraadapter nicht montierbar.) 





Zur Einsteilung die 

\i —— ' 

Gummiaugenmuschel drehen. 


Beobachtung (Brillentrager): 
Gummiaugenmuschel in 
tinzugsposition nutzen. 


Beobachtung (Nicht- 
Brillentrager): 
Gummiaugenmuschel in 
Auszugsposition nutzen. 
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Design e dati caratteristici sono soggetti a variazioni senza 
preavviso. 

Senza autorizzazione scritta di NIKON VISION CO., LTD., non e 
possibile riprodurre in nessun modo, In tutto o in parte, il presente 
manuale (salvo brevi citazioni in recensioni o articoli critici). 


Sicurezza personale 

Grazie per avere acquistato questo 
Fieldscope Nikon EDG VR. 

Per poter utilizzare questa 
apparecchiatura nel modo corretto ed 
evitare eventual! pericoli, attenersi 
rigorosamente alle seguenti 
indicazioni. Prima di utilizzare questo 
prodotto, leggere attentamente la 
sezione relativa alia "Sicurezza 
personale" e le istruzioni per un uso 
corretto, fornite in allegato al prodotto. 
Tenere il presente manuale a portata di 
mano per una facile consultazione. 

A PERICOLO 

Questa indicazione avverte I'utente che 
la mancata osservanza di quanto 
spec け icato di seguito durante I’uso puo 
provocare, con un'elevata probability, 
lesioni gravi o perfino il decesso. 

A AVVERTENZA 

Questa indicazione avverte I'utente che 
la mancata osservanza di quanto 
spec け icato di seguito durante I’uso puo 
provocare lesioni gravi o il decesso. 

A ATTENZIONE 

Questa indicazione avverte I'utente chela 
mancata osservanza di quanto spec げ icato 
di seguito durante I'uso puo essere causa 
di infortuni o danni materiali. 
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Q 

Non usare il Fieldscope dove puo 
causare incendi o esplodere. 

Non usare il Fieldscope in 
presenza di gas infiammabili come 
il propano o la benzina in quanto 

CIO puo causare esplosioni o 
incendi. 

A 

Utilizzare esclusivamente 
batterie approvate per I'uso con 
questo prodotto (consultare i 
dati caratteristici). 

L'uso di batterie di diversi 
fabbricanti o tipi puo causare 
esplosioni o scosse elettriche. 


A ATTENZIONE 

(per Fieldscope) 


Q 

Non far osdilare lo strumento 
tenendolo per la cinghietta. 

In tal modo si potrebbero urtare 
altre persone causando lesioni. 

Q 

Non collocare il prodotto in una 
posizione instabile. 

La mancata osservanza di questa 
awertenza puo causare lesioni. 

A 

Non utilizzare il prodotto 
camminando. 

La mancata osservanza di questa 
awertenza puo causare urti 
contro oggetti o persone, cadute 
o altri incident し 


Indicazioni del simboli 


A 




を 


A 


A il simbolo indica una 
condizione di allarme (inclusa 
un'avvertenza). 


0 il simbolo indica un divieto. 

La speciftca operazione vietata e 
illustrata all'interno (ad esempio, il 
simbolo riportato a sinistra indica 
il divieto di smontaggio). 


♦ questo simbolo indica 
un'azione obbligatoria. L'azione 
specifics を illustrata all'interno 
(ad esempio, il simbolo riportato 
a sinistra indica I'obbligo di 
rimuovere la batteria). 


A AVVERTENZA 

(per Fieldscope) 


Non guardare mai direttamente 
il sole attraverso il Fieldscope. 


Non smontare il Fieldscope, 
non eseguire riparazioni tie 
modificheal modello. 

La mancata osservanza di questa 
awertenza puo causare scosse 
elettriche o altre lesioni. 


O 


€ 

O 


Non immergere il Fieldscope 
in acqua, ne versare 
intenzionalmente acqua sul 
Fieldscope. 

La mancata osservanza di questa 
awertenza puo causare scosse 
elettriche. 


Qualora alcuni componenti 
interni del Fieldscope 
rimanessero esposti a seguito di 
una caduta 0 di altro incidente, 
non toccare tali componenti. 
Toccare componenti rotti puo 
causare scosse elettriche o altre 
lesioni. 

Rimuovere le batterie dal corpo 
dell'unita, quindi far riparare lo 
strumento da un centro assistenza 
autorizzato da Nikon. 


Qualora si notino calore, fumo 
o odori insoliti provenienti 
dal Fieldscope, estrarre 
immediatamente le batterie. 
Continuando a utilizzare lo 
strumento, si possono causare 
incendi o ustioni. Estraendo le 
batterie, porre attenzione a non 
ustionarsi. 

Dopo averle rimosse, rivolgersi ad 
un centro assistenza autorizzato 
Nikon per la riparazione. 
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(S) 

Non lasciare il prodotto in 
un'automobile in un giorno afoso 

0 soleggiato, ne vicino ad un 
apparecchio che genera calore. 

Cio puo avere effetti negativi sui 
component! interni o causare 
incendi. 

A 

Non utilizzare solvent! orgamci 
come I'aicol per pulire il corpo 
principale. 

A 

Conservare il sacchetto di 
plastics in cui e avvolto il 
prodotto o altri pezzi di piccole 
dimension! fuori dalla portata 
dei bambini. 

A 

Evitare che i bambini si mettano 
in bocca i coperchietti o i 
paraocchi in gomma. 

Qualora i bambini inghiottissero 
uno di questi componenti, 
consultare immediatamente un 
medico. 

A 

Maneggiare con cura le parti in 
movimento. 

II 円 eldscope angolare puo essere 
ruotato quando e montato su un 
cavalletto. Porre attenzione a non 
schiacciarsi le dita fra il support© 
della batteria e I'innesto del 
cavalletto ruotando il corpo. 


A 

Evitare che il Fieldscope subisca 
urti lasdandolo cadere o 
colpendolo. 

Cio puo causare guasti dato 
che il prodotto e un dispositive 
elettronico di precisione (dotato 
di funzione per la riduzione 
delle vibrazioni. Qualsiasi guasto 
causato da una tale condizione 
non e coperto dalla garanzia. 

A 

Evitare la pioggia, gli spruzzi 
d'acqua, la sabbia e il fango. 

II prodotto e impermeabile (il 
giunto corpo/oculare e il giunto 
corpo/supporto batteria sono a 
tenuta d'acqua), tuttavia e meglio 
evitare pioggia, schizzi d'acqua, 
sabbia e fango. 

A 

In casodi esposizioneall'acqua o 
alia pioggia, non azionare I'anello 
di messa a fuoco. 

A 

Evitare cambiamenti improvvisi 
di temperatura. 

Se il 円 eldscope viene esposto a 
rapide variazioni di temperatura, 
sulla superficie delle lenti 
potrebbe formarsi della condensa. 

A 

Se compare un'infiammazione 
della pelle, consultare un medico. 
L'uso prolungato dei paraocchi 
in gomma puo causare 
infiammaziont della pelle in 
alcuni soggetti. Alla comparsa 
di qualsiasi sintomo, consultare 
immediatamente un medico. 


A PERICOLO 

(per batterie alcaline e al litio) 


A 


A PERICOLO 

(per batterie alcaline e al litio) 


A 

Non staccare il rivestimento 
dal'involucro esterno, ne 
graffiarlo 

Cio puo causare perdita di liquidi, 
surriscaldamento o esplosione. 

G 

Non esporre la batteria a fiamme 
libere o a calore eccessivo. 

し 10 puo causare perdita di liquidi, 
surriscaldamento o esplosione. 

0 

Non combinare batterie vecchie 
e nuove o batterie di produttori o 
tipi diversi. 

Cio puo causare perdita di liquidi, 
surriscaldamento o esplosione. 


Non cortocircuitare o smontare 
una batteria. 

Cio puo causare perdita di liquidi, 
surriscaldamento o esplosione. 


In casodi contatto con gli 
occhi del liquido proveniente 
da una batteria, sciacquare 
immediatamente con acqua 
corrente, quindi consultare un 
medico. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare dencit 
visivi o danneggiare seriamente la 
vista. 
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A 

Osservare gli avvisi e le 
avvertenze scritti sulle batterie. 

La mancata osservanza di questa 
indicazione puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 

A 

Utilizzare esclusivamente 
batterie approvate per l'uso con 
questo prodotto (consultare i 
dati caratteristici). 

La mancata osservanza di questa 
indicazione puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 

A 

Mantenere le batterie fuori dalla 
portata 曰 ei bambini. 

Porre particolare attenzione a 
evitare che i bambini piccoli 
si mettano in bocca una 
batteria o altri piccoli pezzi. In 
caso di ingestione, consultare 
immediatamente un medico. 

A 

Inserire le batterie con il corretto 
orientamento. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Non immergere 0 esporre 
all'acqua lo strumento. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Non ricaricare batterie diverse da 
quelle ricaricabili. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


A 

Per smaltirele batterie esaurite, 
isolare i punti di contatto con 
nastro isolante. 

II contatto con altri metalli puo 
causare surriscaldamento, 
esplosione 0 incendio. Smaltire 
le batterie in conformita alle 
normative local!. 

A 

Se il liquido fuoriuscito da una 
batteria entra in contatto con 
gli abiti o la pelle, sciacquare 
immediatamente con 
abbondante acqua corrente. 

La mancata osservanza di questa 
indicazione puo causare irritazioni 
della pelle. 


么 AVVERTENZA 

(per batterie alcaline) — 



RImuovere immediatamente le 


batterie scariche. 

A 

La mancata osservanza di questa 


avvertenza puo causare perdite 


di liquidi, surriscaldamento o 


esplosione. 


A PERICOLO 

[per batterie Ni-MH 
(all'idrurodi nickel metallico)] 


Durante la rkarica, utilizzare 
esclusivamente il caricabatterie 
specificato e ricarkare le batterie 

A quattro per volta. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
_esplosione._ 


0 

Non esporre le batterie a fiamme 
libere o a calore eccessivo. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 

A 

Inserire le batterie con il corretto 
orientamento. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquid!, surriscaldamento o 
esplosione. 


Non cortodre 山 tare o smontare 
una batteria. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquid!, surriscaldamento o 
esplosione. 

A 

Non trasportare o stoccare le 
batterie insieme ad oggetti metaliici 
quali collaneo forcine per capelli. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 

(S) 

Non combinare batterie vecchie 
e nuove o batterie di produttori o 
tipi diversi. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquid し surriscaldamento o 
esplosione. 

A 

In caso di contatto con gli occhi del 
liquido fuoriuscito da una batteria, 
sciacquare immediatamente con 
acqua corrente, quindi consultare 
un medico. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare dencit visivi 
o danneggiare seriamente la vista. 


回 

回 

回 

因 

□ 

图 

画 

画 

回 

回 

回 

画 

困 

回 

因 

画 


83 






















































































Sicurezza personale 


A AVVERTENZA 

[per batterie Ni-MH 
(all'idrurodi nickel metallico)] 


A 


A 

(§) 


0 


Non staccare il rivestimento dal 
tubo esterno, ne graffiarlo. 
Inoltre, se I'involucro esterno e 
graffiato o e stato asportato il 
rivestimento superficiale, non 
utilizzare le batterie. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causa re perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Osservare gli avvisi e le 
avvertenze present! sulle batterie. 
La mancata osservanza di questa 
indicazione puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Non immergere o esporre 
all'acqua lo strumento. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Interrompere immediatamente 
I'uso qualora si notassero 
cambiamenti nelle batterie, 
ad esempio scolorimento o 
deformazione. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


A 


A 


A 


A 


A 


Mantenere le batterie fuori dalla 
portata del bambini. 

Porre particolare attenzione a 
evitare che i bambini piccoli 
si mettano in bocca una 
batteria o altri piccoli pezzi. In 
caso di ingestions, consults re 
immediatamente un medico. 


Interrompere la ricarica se la 
carica non e completa dopo 
il superamento del tempo di 
ricarica pianificato. 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


Se il liquido fuoriuscito da una 
batteria entra in contatto con 
gli abiti o la pelle, sciacquare 
immediatamente con 
abbondante acqua corrente. 

La mancata osservanza di questa 
indicazione puo causare irritazioni 
della pelle. 


Per riciclare o smaltire le batterie, 
isolare i punti di contatto con 
nastro isolante. 

II contatto con altri metalli puo 
causare surriscaldamento, 
esplosione 0 incendio. Smaltire 
le batterie in conformita alle 
normative locali. 


Utilizzare esclusivamente 
batterie approvate per I'uso con 
questo prodotto (consultare i 
dati caratteristici). 

La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 


A AVVISI 

[per batterie Ni-MH 
(all'idrurodi nickel metallico)] 


A 


Non colpire 0 gettare le batterie. 
La mancata osservanza di questa 
avvertenza puo causare perdita 
di liquidi, surriscaldamento o 
esplosione. 
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Precauzioni 


CURA E MANUTENZIONE 

Lenti 

• Per rimuovere la polvere dalla 
superficie delle lenti, utilizzare 
un pennello morbido privo 
d'olio. 

• Per rimuovere eventuali macchie 
0 ombre, come ad esempio le 
impronte dei polpastrelli, dalla 
supemcie delle lenti, strofinarle 
con estrema delicatezza 
servendosi di un panno di 
cotone morbido e asciutto o di 
carta velina di buona qualita e 
priva d'olio. 

Per rimuovere eventuali 
macchie resistenti, utilizzare 
una piccola quantita di alcool 
(non denaturato). Non utilizzare 
velluto 0 altri tessuti normali, 
poiche possono graffiare la 
supemcie delle lenti. Non 
rlutilizzare per la pulizia della 
superficie delle lenti i panni 
impiegati per pulire il corpo 
deil'apparecchio. 

Pulizia delle lenti 

• Evitate di pulire le lenti 
dell'obiettivo del Fieldscope 
utilizzando un detergente spray. 
L'azione rapida di congelamento 
del gas liquefatto potrebbe 
provocare la rottura delle lenti. 


Corpo principale 

• Per rimuovere la polvere 
dall'anello di messa a fuoco, 
servirsi di un pennello moroido. 

• Pulire la superficie del corpo 
con un panno morbido e pulito. 
Non utilizzare benzene, diluenti 
0 altri detergenti contenenti 
solventi organici perch ろ possono 
provocare scolorimento o 
degenerazione della gomma. 

Conservazione 

• Quando non viene usato per 
un lungo periodo, riporre il 
Fieldscope in un luogo fresco e 
asciutto. Rimuovere le batterie 
dallo strumento prima di riporlo. 

• Livelli elevati di umidita possono 
provocare la formazione di 
condensa o muffe sulla superficie 
delle lenti. Conservare pertanto 

il dispositive Fieldscope in un 
luogo fresco e asciutto. 

Dopo I'uso in un giorno piovoso, 
lasciare asciugare bene a 
temperatura ambiente, quindi 
riporre in un luogo fresco e 
asciutto. 

• Non lasciare il dispositive 
Fieldscope all'interno di un'auto 
nelle giornate 

di sole, 0 presso apparecchiature 
che producono calore, poiche 


CIO potrebbe danneggiarlo o 
influire negativamente sul suo 
funzionamento. 

MODELLIIMPERMEABILI 

• La sezione a tenuta d'aria 
di questo prodotto ha una 
struttura impermeabile ed 
e riempita di azoto in modo 
da renderla resistente alia 
condensa e alia muffa. 

II giunto corpo/oculare e il 
glunto corpo/supporto batteria 
sono a tenuta d'acqua. Non 
utilizzare lo strumento sotto la 
pioggia 0 vicino all'acqua per 
lunghi periodi. Non rilasciare il 
blocco del supporto batteria e 
non rimuovere gli oculari in tali 
circostanze. 

• Rimuovere qualsiasi traccia di 
umidita, prima di regolare le 
parti mobili (anello di messa 
a fuoco, oculare, ecc.) del 
Fieldscope, per evitare danni e 
perfini di sicurezza. 

• Per mantenere il Fieldscope 
EDG VR in condizioni ottimali, 
Nikon Vision consiglia una 
manutenzione periodica 
effettuata da un rivenditore 
autorizzato. 
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Precauzioni 

ADESIVO PROTETTIVO 

• Non staccare I'adesivo protettivo 
dietro il supporto della batteria. 
La rimozione puo causare un 
malfunzionamento dovuto 
airelettricit ろ statica. 


adesivo protettivo 



Simbolo per la raccolta differenziata applicabile nei paesi 
europei 

Questo simbolo indica che la batteria va smaltita 
separata mente. 

La normativa che segue si applies soltanto agli 
utenti del paesi europei. 

• La batteria e designata per lo smaltimento 
separate negli appositi punti di raccolta. Non 
gettare insieme ai rifiuti domestici. 

• Per maggtori informazioni, consultare il 
rivenditoreogli enti local! incaricati della 
gestione dei rifiuti. 


X 


Simbolo per la raccolta differenziata applicabile nei paesi 
europei 

Questo simbolo indica che il prodotto va smaltita 
separata mente. 

La normativa che segue si applies soltanto agli 
utenti dei paesi europei. 

• II prodotto e designata per lo smaltimento 
separate negli appositi punti di raccolta. Non 
gettare insieme ai rifiuti domestici. 

• Per maggiori informazioni, consultare il 
rivenditoreogli enti local! incaricati della 
gestione dei rifiuti. 


europei 

X 
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Protezione contro le interterenze dannose per le comunicazioni raaio 

Questo dispositive e conforms alia Parte 15 delle norme FCC. II funzionamento e soggetto alle seguenti due 
condizioni: 

(1) questo dispositive non deve causare interferenze nocive e 

(2) questo dispositive deve accettare qualunque interferenza ricevuta, incluso le Interferenze che possono 
causare operazioni non desiderate. 

Questo apparecchio e stato sottoposto a test e dichiarato conforme ai limiti per i dispositivi digital! di Classe B, 
in conformity alia Parte 15 delle Norme FCC e alia direttiva CEM della UE.Tali limiti sono studiati per fornire 
una ragionevole protezione contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio 
genera, utilizza e puo irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformita 
alle istruzioni, puo causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavla, non e garantito 
che le interferenze non possano verificarsi in una pa け icolare installazione. Se questo dispositive provoca 
interferenze dannose alia ricezione radiofonica o televisiva, determinabili con I'accensione e lo spegnimento 
deN'apparecchio, si consiglia all'utente di cercare di eliminare le interferenze applicando una o piu delle 
misure descritte di seguito. 

• Riorientare 0 spostare I'antenna ricevente. 

• Aumentare la distanza fra apparecchio e ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico qualificato in installazioni di radio/TV per assistenza. 

Questo apparato digitale di Classe B rispetta tutti i requisiti delle Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations (normative canadesi relative ad apparecchi che causano interferenze). 


国国司国田马却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 


87 


Dati caratteristici principali del Fieldscope EDG VR 


Modelli 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Tipo 

Dritto 

Anqolato 

Diametro effettivo dell'obie 打 ivo (mm) 

85 

85 

Minima distanza di messa a fuoco (m) 

5 

5 

Lunghezza (solo corpo) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Altezza x larghezza (solo corpo) {mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Peso (solo corpo) (g/oz.) 

2.400/84,7 (senza batterie) 

2.400/84,7 (senza batterie) 

Effetti di riduzione delle vibrazioni {a 25°C) ^ 

Osservazione: il qrado di vibrazione e ridotto a circa 1/8. 

Digiscoping: equivalente di un tempo di posa circa. 2 stop piu veloce 

Alimentazione 

4 batterie alcaline in formato stilo (AA), 4 batterie al litio in formato stilo (AA), 
o 4 batterie in formato stilo (AA) Ni-MH (all'idruro di nickel metallico) 

Controllo della batteria 

Spia LED 

Durata della batteria (a 25 。〇 

Circa 17 ore (batterie alcaline in formato stilo (AA)), circa 31ore {batterie al litio in formato stilo (AA), 
circa 15 ore (batterie in formato stilo (AA) Ni-MH (all'idruro di nickel metallico) 

Funzione di autospegnimento 

Funzione di autospegnimento (circa 30 minuti dopo I'attivazione della funzione VR) 

CEM 

VCCI classe B, FCC Parte 15 subparte B classe B, direttiva CEM EU, AS/NZS 

Ambiente 

Eco glass, RoHS, RAEE 

Temperatura di funzionamento/umidit う 
{normals) 

-20 て一 +60°C/80% RH (senza condensa di rugiada) 

Temperatura di funzionamento/umidita 
(usando la funzione VR) 

-10 て一 +40 て /80 〇/〇 RH (senza condensa di rugiada) 

Stmttura'3 

Impermeabile fino a 2 m per 10 min. e anti-appannamento grazie all'azoto < 

川 qiunto corpo/oculare e il giunto corpo/supporto batteria sono a tenuta d'acqua つ 

Rotazione del corpo 

Fisso 

Rotazione ^ 


1 Sulla base delle misurazioni standard di Nikon Fieldscope (usato con cavalletto). ^ La durata della batteria varia a seconds delle condizioni, della 
temperatura e delle vibrazioni . .ミ NON progettato per uso subacqueo. Resistenza all'acqua: in base ai test con I'equivalente di acqua a 1 mm per 
minuto, da un'altezza di oltre 200 mm per una durata di 10 minuti {uso normale con un oculars collegato correttamente al corpo principale). 

•s II corpo pud essere ruotato a 0°, ±45 。， ±90 。， ±135° e fissato con il morsetto. 

Accessori Fieldscope EDG VR 

- Copertura antiploggia x1 - Cope け ura innesto (collegato al corpo) x1 - Copriobiettivo (collegato al corpo) x1 
• 4 batterie alcallne In formate stilo (AA) - Manuals di istruzioni (questa guida) 
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Nomenciatura Fieldscope EDG VR 

① Obiettivo 

② Copriobiettivo 

⑤ Parasole (a scorrimento) 

④ Anello di messa a fuoco 

⑥ Oculare (opzionale) 

⑥ Copertura oculare 
(per oculare opzionale) 

⑦ Indicators rilascio oculare 
⑥ Innesto cavalletto 

感 Morsetto 

⑩ Presa cavalletto (1/4") 口 prese) 

⑩ Fori pin Video (4 fori) 

⑩ Anello innesto 
® LED 

® Pulsante VR ON/OFF 
® Manopola di blocco VR 
® Support© batteria 
⑩ Blocco del supporto batteria 


国国巧国田马却而 I 巧 Iwl 互 m 巧司 mm 
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⑩ 
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Montaggio e smontaggio dell'oculare 


-Montagqio - 



|_SmontaqgioJ 



① Inserire I'oculare nel corpo 
del Fieldscope allineando 
gli indici su entrambi i lati. 
⑥ Avvitarlo in sense 
antiorario finch さ non si 
sente il die. 

Nota: se I'oculare non e 
inserito bene nel Fieldscope, 
non puo ruotare. 


Premere la leva di rilascio 


oculare verso ①. 

Poi ruotare I'oculare 
in sense orario ⑥ per 


rimuoverlo. 


(Consultare la sezione relativa all'oculare). 


Messa a fuoco / Parasole scorrevole 
Messa a fuoco 

- Per mettere a fuoco, ruotare I'anello di messa a 
fuoco. 

Ruotando I'anello di messa a fuoco in sense orario 
の si mettono a fuoco gli oggetti distanti. 
Ruotando I'anello di messa a fuoco in sense 
antiorario ® si mettono a fuoco gli oggetti vicini. 


Anello di messa 
a fuoco 



Parasole scorrevole 

• Far scorrere il parasole con il copriobiettivo aperto. 
Tenendolo chiuso, lo scorrimento sara ostacolato 
dalla pressione dell'aria all'interno del parasole. 
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Rotazione ael corpo (solo modello angolato) 


のの 



- Allentare il morsetto in sense antiorario in modo che il corpo possa essere ruotato. 

■ E possibile ruotare il corpo a 0。, ±45。, ±90。, ±1 35。. 

- Avvitando II morsetto si fissa il corpo a quell'angolo. 

* Porre attenzione a non schiacciarsi le dita fra il supporto della batteria e I'innesto del 
cavalletto ruotando il corpo. 
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Inserimento delle batterie 


回 

回 

回 

因 

巧 

图 

画 

画 

0 

回 

因 

函 

函 

回 

固 

画 


1 . Rimozione del supporto batterie dal corpo 

Sganciare il blocco del supporto batterie (Fig.1), quindi estrarlo dal corpo del 
Fieldscope (Fig.2). 

2. Inserire le batterie 

Inserire le batterie nella direzione indicata aH'interno del supporto batterie 
(Fig. 3). 

3. Collegare il corpo del Fieldscope 

Posizionare il supporto batterie come illustrate in (Fig.4), quindi premere il 
lato sinistro del supporto per bloccarlo (Fig.1). 

Precauzioni per cambiare le batterie 

• Prima di sostituire le batterie, verificare che la manopola di blocco della funzione 
VR sia in posizione di blocco, quindi rimuovere il supporto batterie. Se la manopola 
non e bloccata, un contatto accidentale con il pulsante VR ON/OFF pud causare 
I'attivazione della funzione VR, con conseguente possibile malfunzionamento del 
prodotto. 

• Sostituendo le batterie all'aperto, porre attenzione che nessun liquido entri nel 
supporto batterie. 

• Evitare il contatto di oggetti in metallo con I'innesto del supporto batteria. Un 
simile contatto puo causare problemi. 

Bloccagqio del supporto batterie 

• Fissare il supporto batterie nella posizione corretta e verificare che sia correttamen- 
te bloccato (Fiq.1).Se non e bloccato, puo cadere accidentalmente. 

A/lantenere pulito I'innesto del supporto batterie 

• Non aprire il supporto batterie in ambiente umido come in caso di pioggia o vicino 
al mare o in un'area polverosa. しの puo causare un guasto dei contatti. 

• Sostituendo le batterie, porre attenzione a non sporcare I'innesto o altrimenti 
potrebbe crearsi un contatto insufficiente 

A basse temperature, utilizzare batterie completamente cariche e prepara- 

re batterie di rkambio. 

• Utilizzando batterie con poca carica a bassa temperatura, la funzione VR potrebbe 
non essere utilizzabile. In condizioni di basse temperature, utilizzare batterie nuove 
o completamente cariche. Inoltre conservare le batterie di ricambio al caldo, per 
utilizzarle a turni alternati. Anche se le batterie non funzionano a basse temperatu¬ 
re, possono tornare a funzionare a temperatura normals. 
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Funzione VR (Vibration Reduction, riduzione delle vibrazioni) 

1. Verificare che le batterie siano correttamente inserite nel supporto 

2. Ruotare la manopola di blocco della funzione VR e allineare I'indica- 
tore in posizione 〇 (Fig. 5). 

3. Premere il pulsante VR ON/OFF una volta per attivare la funzione VR 
(il LED verde si accende) (Fig. 6) 

* II pulsante VR ON/OFF funziona solo quando I'indicatore della manopola di 
blocco della funzione VR e allineato in posizione 〇 . 

* La funzione VR si disattiva automaticamente dopo circa 30 minuti di attivazio- 
ne (Funzione di spegnimento automatico). 

* Utilizzando il digiscoping, la funzione VR della fotocamera deve essere disattivata. 

* Dato che la funzione VR di questo prodotto e progettata per I'uso con un 
cavalletto, si raccomanda I'uso di quest'ultimo. 

* Quando il LED verde non si accende, le batterie sono scariche e devono essere 
sostituite. 

Disattivare la funzione VR: 

Disattivare la funzione VR premendo una volta il pulsante VR ON/OFI=. 

Quindi ruotare I'indicatore della manopola di blocco VR in posizione di 
blocco "LOCK". 

• Verificare che I'indicatore della manopola di blocco VR sia ruotato sulla posizio¬ 
ne di blocco O prima di attivare la funzione VR. Non spostare mai la manopola 
di blocco VR quando la funzione VR e attiva. Se viene spostata, la funzione VR 
SI interrompe forzatamente e Talimentazione si disattiva. 

• Durante il trasporto, verificare che I'indicatore della manopola di blocco VR sia 
in posizione bloccata, altrimenti, un eventuale impatto o una caduta possono 
causare problemi. 

• Durante il trasporto, rimuovere il corpo del Fieldscope dal cavalletto per evita¬ 
re cadute accidentali o altri urti che possono causare danni. 

• Non rimuovere il supporto delle batterie dal corpo quando la funzione VR e 
attiva {quando il LED e acceso). Cio puo causare problemi. 

• L'immagine si sposta leggermente qualche secondo dopo I'attivazione della 
funzione VR, e una condizione normals. 

• Ouando la funzione VR si attiva, si sente un rumore di attivazione del motors. 

E una condizione normale. 


Manopola di blocco VR 



Pulsante VR ON/OFF 


LED verde acceso 
quando la funzione 
VR e attiva 
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B 9 0 e 


FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 



cessorio anello DS 

画1。 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 


FEP-30W 


Av vita re uno deqli accessori nell'oculare per I'utilizzo. 
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Dati carattenstici deali oculari 


Modelli 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Ingrandimento (x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Campo VISIVO reale (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1, 1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ，が * 

Campo VISIVO apparente (‘)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Campo VISIVO a 1 .OOOm/yds. 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

(m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Pupilla di uscita (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4, 3-1 ，が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Luminosity relative 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Accomodamento dell'occhio 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス 0 

18,4-16,5** 

(mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Lunghezza (mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: scorrimento 
per rotazione 
79/3,1: DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99 化 9 

Diametro esterno (mm/in.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Peso (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Shuttura 

Impermeabile (fino a 2m per 10 min.) e antinebbia con gas azoto e sigilli a guarnizione circolare 
(il giunto corpo/oculare さ a tenuta d'acqua) 


园 

回 
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Riga in alto: colleaato a un hieldscope EDG/ED い VR sene 85 
Riga in basso: collegato ad un Fieldscope EDG serie 65 

* Numero calcolato con la formula [tan 山' = 「 x tan 山]: Campo visivo appa rente: 2 山', Ingrandimento: f, Campo visivo reale: 2 山 
** Col minors e maggiore ingrandimento 
*** Con paraocchio staccabile a scorrimento per rotazione 
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Nomenclatura degli ocular! 


画 ⑩ Oculare 
画感 Paraocchio in gomma 
回 d) Anello di regolazione altezza 
图 oculare 
巧④ Anello zoom 
图 (D Leva di rilascio oculare 
画⑥ Indicators rilascio oculare 
画⑦ Innesto oculare 
回⑥ Accessorio anelloTS 
回風 Accessorio anello DS 

回 

函 

函 

回 

固 

画 



Access。" deqli oculari 


FEP-30W con 
accessorio anelloTS 


- Coprioculare (collegato al corpo) xl• Cope け ura innesto (collegata al corpo) x1 - Custodia xl 


Per FEP 25-LER: Paraocchio in gomma (collegato al corpo) xl 

Per FEP-30W*: Set dell'anello DS (anello DS, coprioculare per DS, paraocchio in gomma) 

* Alla spedizione, I'anello a scorrimento per rotazione (anelloTS) e collegato al corpo, e il set dell'anello 
DS (anello, coprioculare per DS e paraocchio in gomma) e incluso nella scatola. 
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Adattabili ね degli oculari 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W {paraocchio a scorrimento per rotazione) 


Ruotare I'anello di 
regolazone altezza 
oculare per regolarlo. 


。藤 


Digiscoping: utilizzare il 
paraocchio in gomma in 
posizione ritratta 


E possibile applicare il 
supporto per la fotocamera 
digitale. 


FEP-30W (offre due tipi di paraocchio: DS eTS) 

I Accessorio anello DS 



Digiscoping: 

rimuovere il paraocchio di 
sicurezza in gomma per 
I'utilizzo. 

E possibile applicare il 
supporto per la fotocamera 
digitale. 





Osservazione 
(utenti con gli occhiali): 
il paraoccnio in gomma e 
esteso di circa 5 mm. 


Osservazione 
(utenti senza occhiali): 
il paraocchio in gomma e 
esteso di pi。di 5 mm. 


La reale lunghezza estesa 
differisce a seconda del 
particolare oculare utilizzato. 


Accessorio anelloTS 


Osservazione: 
applicare il paraocchio di 
sicurezza in gomma per 
I'utilizzo. 



Ruotare il 
paraocchio 
in gomma 


regolarlo. 


Osservazione 
I (utenti con gli occhiali): I 
utilizzare il paraocchio 
I in gomma in posizione j 
ritratta. 


Osservazione 
(utenti senza occhiali): 
utilizzare il paraocchio 
in gomma in posizione 
estesa. 


国国司国田马却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Adattabilita degli oculari 

FEP-25 LER (paraocchio amovibile in gomma) 




Digiscoping: 

rimuovere il paraocchio di 
sicurezza in gomma per 
I'utilizzo. 


E possibile applicare il 
supporto per la fotocamera 
_diqitale._ 


Osservszione: 
applicare il paraocchio di 
sicurezza in gomma per 
I'utilizzo. 


FEP-20-60 (paraocchio a scorrimento per rotazlone) 

(Non さ possibile collegare una staffs per fotocamera digitale) 



Osservazione 
(utenti con gli occhiali): 
utilizzare il paraocchio in 
gomma in posizione ritratta. 



Ruotare il paraocchio in gomma 
per regolarlo. 


Osservazione 
(utenti senza occhiali): 
utilizzare il paraocchio in 
gomma in posizione estesa. 
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For din saKerhet 


For 曰 in saKerhet.99-103 

Forsiktighetsatgarder.104-105 

Skydd mot skadliga storningar i 

radiokommunikation.106 

EDG VRTubkikare huvudspecifikationer/tillbehor.107 

EDG VR Tubkikare terminologi .108 

Montera och demontera okular.109 

Fokusering/motijusskydd.109 

Tubkikarens positionsm 扫 jligheter 

(endast vinklad modell). 110 

Satta i batterier. 111 

VR-funktion (Vibrationsreduktion).112 

Okular.113 

Okularspecifikationer.114 

Okular terminologi/tillbehor.115 

Kompatibla okular.116-117 


Spec げ ikationer och utforande kan andras utan 化 rvarning. 

Denna handbok far inte reproduceras, vare sig delvis eller i sin 
helhet (forutom korta citat i artiklar eller recensioner), utan skriftligt 
tillstand fran NIKON VISION CO., LTD. 


Tack for att du har valt att kopa en 
EDG VR tubkikare fran Nikon. 

Folj anvisningarna sa att du kan 
anvanda utrustningen korrekt och 
undvika eventuellt farliga problem. 
Las noggrant hela avsnittet "For din 
sakerhet" samt instruktionerna om 
korrekt anvandning innan du 
anvander produkten. For vara denna 
handbok latt atkomlig. 


A FARA 


Detta betyder att felaktigt bruk och 
underlatelse att beakta detta innehall 
kan leda till en hog risk for dodsfall eller 
allvarliga skador. 

A VARNING 

Detta betyder att felaktigt bruk och 
underlatelse att beakta detta innehall 
kan leda till dodsfall eller allvarliga 
skador. 

A FORSIKTIGHET 

Detta betyder att felaktigt bruk och 
underlatelse att beakta innehallet kan 
leda till personskador eller materiella 
skador. 


司司司国互田却而 I 巧 Iwl 互 


99 
































For din s さ kerhet 


Symbolbeskrivning 


A 

A symbol indikerar 
uppmarksamhet (inklusive 

varning). 


& symbol indikerar forbud. 
Sarskilt forbjudet innehall 
illustreras pa insidan (t. ex. 
symbolen till vanster 化 rbjuder 
demontering). 


• symbolen anger en 
obliqatorisk atgard. Specifikt 

を 

innehall illustreras pa insidan 
(t. ex. symbolen till vanster 


instruerar borttagning av 
batteri). 


么 VARNING 

(gallertubkikare) 


A 

Titta aldrig direkt mot solen 
med tubkikaren. 


Demontera inte tubkikaren, 
reparera inte/bygg inte heller 
om den. 

Om detta ignoreras kan det 
leda till eiektrisk skada eller 
annan skada. 


Drank inte tubkikaren i vatten, 
hall inte avsiktiigt vatten pa 
tubkikaren. 

Om detta ignoreras kan det 
resultera i antandning eller 
elektrisk slot. 


(D 

O 

Om till fdijd av fall eller annan 
olycka inre delarav tubkikaren 
exponeras, ror dem inte. 
Elektriska stotar eller annan 
skada kan orsakas av att vidrora 
trasiga delar. 

Ta ut batterierna ur huset, och 
be sedan en auktoriserad Nikon- 
servicerepresentant utfora 
reparationen. 

C 

o 

Om du marker varme, r 扫 k eller 
konstig lukt fran tubkikaren, ta 
omedelbart bort batterierna. 

Om du forts お ter att anvanda 
den, kan detta orsaka brand 
eller brannskador. Nar du tar 
bort batterierna, var 化 rsiktig for 
att undvika brand. 

Efter borttagning av batterierna 
be sedan en auktoriserad Nikon- 
servicerepresentant utfora 
reparationen. 



Anvand inte tubkikaren aar det 
finns en risk att den fattar eld 

Q 

eller exploderar. 

Anvand inte tubkikaren i 

narheten av brandfarliga gaser 
som propan eller bensin da 



detta kan leda till explosion eller 
brand. 


Anvand endast batterler som 

A 

ar godkanda ror anv さ ndning 
med produkten (se 
specifikationer). 

Om du anvander batterier av 


olika fabrikat eller typer, kan 
det orsaka en explosion eller 
resultera i elektriska stotar. 


A VIKTIGT 

(gallertubkikare) 


0 

Svang inte tubkikaren i 
remmen. 

Den kan traffa andra och orsaka 
skada. 

Q 

Lamna inte denna produkt pa 
en ostabil plats. 

Om detta ignoreras kan det 
resultera i skada. 

A 

Anvand inte den har 
produkten samtidigt som du 
gar. 

Om detta ignoreras kan det 
resultera i att du gar in i nagon, 
slar andra, faller eller annan 
olycka. 
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0 

Lamna inte denna produkten 

1 bilen om det ar varmt 
eller soligt ute, eller n さ ra 
varmeavgivande utrustning. 

Det kan ha en dalig effekt pa 
inre delar, eller orsaka brand. 

A 

Anvand inte organiska 
losningsmedel som aikohol for 
att rengora huset. 

A 

F 扫 rvara plastp る sen som 
anvands for att linda in denna 
produkt i eller andra sma delar 
utom rackh さ II for barn. 

A 

Hind" barn fran ta skydden 
eller ogonmusslorna in i sin 
mun. 

Om barn svalt delar, ta 
omedelbart kontakt med en 
lakare. 

A 

Hantera rorliga delar med 
omsorq. 

Tubkikare av vinkeltyp kan 
rotera nar den ar monterad pa 
ett stativ. Var 化 rsiktig sa du 
inte ktammerfingrarna mellan 
batterinallaren och stativfastet 
nar du roterar huset. 


A 

Sla inte tubkikaren genom fall 
eller slag. 

Detta kan orsaka fel, 
eftersom denna produkt ar 
ett elektroniskt precisions 
instrument (utrustad med 
vibrationsreducering). 

Eventuella fel som orsakats av 
sadan bantering omfattas inte 
av garantin. 

A 

Undvik regn, vattenst さ nk, sand 
och lera. 

Denna produkt ar vattentat 
{hus/okularanslutninq och 
hus/batterih さ llaranslutning ar 
vattentata), men undvika regn, 
vattenstank, sand och lera. 

A 

Anvand inte fokuseringsringen 
om den ar exponerad for regn 
eller vatten. 

A 

Undvik pidtsliga 
temperaturforandringar. 

Om tubkikaren 
exponeras for pi 扫 tsiiga 
temperaturforandringar kan 
kondens bildas pa linserna. 

A 

Om hudinflamation uppstar, 
kontakta en lakare. 

Om du anvander ogonmusslor 
under en langre period 
kan huden irriteras eller 
inflammeras. Om sadana 
symptom upptrader b 扫 r du 
omedelbart kontakta lakare. 


A FARA 

(galler alkaliska och litiumbatterier) 



Om vatskan fran ett skadat 

A 

batteri kommer in i ogonen, 
sk 扫 Ij omedelbart med rent 
vatten och kontakta lakare. 

Om inte detta respekteras kan 
det neqativt paverka eller skada 



ogonen 


A VARNING 

(galler alkaliska och litiumbatterier) 


A 

Ta inte bort eller skrapa det 
yttre holjet. 

Det kan orsaka att v か ska lacker, 
overhettning eller explosion. 

Q 

Utsatt inte batteriet for eld eller 
hog varme. 

Det kan orsaka att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

0 

Blanda inte gamla och nya 
batterier eller batterier av olika 
fabrikat och typer. 

Det kan orsaka att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


Undvik att kortsluta eller ta isar 
ett batteri. 

Det kan orsaka att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


国国司国互田却而 I 巧 isi 互 
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For din s さ kerhet 


回 

回 

回 

因 

A 

Observers varningar och 
forsiktighetsatgarder skrivna 
pa batterier. 

Om inte detta gors kan det 
leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

rnn 


Anvand endast batterier som 

曲 


ar godkanda tor anvandning 

巧 

A 

med produkten (se 

specifikationer). 

画 


Om inte detta gors kan det 

画 


leda till att vatska lacker, 


overhettning eller explosion. 

匹] 


Forvara batterierna utom 



rackhall for barn. 

时 


Sarskild 化 rsiktighet bor vidtas 

口 

A 

for att Torhindra barn fran att 

凹 

Z!a 

lagga ett batteri eller andra sma 

画 


delar i munnen. Om de svatjer 


sadana delar, maste lakare 

画 


omedelbart konsulteras. 

回 


Satt in batterier i ratt riktning. 


A 

Om inte detta gors kan det 



leda till att vatska lacker, 



overhettning eller explosion. 



Sank inte neri eller utsatt dem 


(§) 

for vatten. 


Om inte detta respekteras kan 


det leda till att vatska lacker, 



overhettning eller explosion. 



Ladda inte andra batterier an 


0 

laddningsbara batterier. 


Om inte detta respekteras kan 


det leda till att vatska lacker, 



overhettning eller explosion. 


A 

Vid kassering av batterier, 
isolera kontaktpunkterna med 
isoleringstejp. 

Kontakt med andra 
metallfdremal kan orsaka 
overhettning, explosion 
eller brand. Kassera batterier 
i enlighet med dina lokala 
foreskrifter. 

A 

Om vatska fran ett skadat 
batteri kommer i kontakt med 
klader eller hud, spola genast 
med mycket vatten. 

Om inte detta gors, finns det risk 
for hudirritation. 


A VARNING 

(g さ lleralkaliska batterier) 



Ta bort batterierna omedelbart 

A 

nar ingen laddning finns kvar. 

Om inte detta respekteras kan 


det leda till att vatska lacker, 


扫 verhettning eller explosion. 


A FARA 

[galler Ni-MH (nickel-metallhydrid) batterier] 


Vid laddning, anvand endast 
angiven laddare och ladda fyra 
batterier at gangen. 

Om inte delta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


0 

Utsatt inte batterier for eld eller 
hog varme. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

A 

Satt i batterier 1 ratt riktning. 

Om inte detta gors kan det 
leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


Undvik att kortsluta eller ta isar 
ett batteri. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

A 

Transporters eller rorvara inte 
batterier med metallforemal, 
t.ex. halsband eller harspannen. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

0 

Blanda inte gamla och nya 
batterier eller batterier av olika 
fabrikat och typer. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

A 

Om vatskan fran ett skadat 
batteri kommer in i ogonen, 
skdij omedelbart med rent 
vatten och kontakta lakare. 

Om inte detta respekteras kan 
det negativt paverka eller skada 
ogonen 
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A VARNING 

[galler Ni-MH (nickel-metallhydrid) batterier] 


A 


SI る eller kasta inte. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


A VARNING 

[galler Ni-MH (nickel-metallhydrid) batterier] 


A 

Ta inte bort eller skrapa det 
yttre hdijet. 

Anvand inte heller batteriet om 
det yttre hdijet ar avskrapat. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

A 

Observe" varningar och 
forsiktighetsatgarder skrivna 
pa batterier. 

Om inte detta gors kan det 
leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

(§) 

Sank inte neri eller utsatt dem 
for vatten. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

0 

Sluta omedelbart att anvanda 
batteriet om du marker nagon 
f 扫 r さ ndring sasom missfargninq 
eller deformering. 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


A 

Forvara batterierna utom 
rackhall for barn. 

Sarskild 化 rsiktighet bor vidtas 
for att Torhindra barn fran att 
lagga ett batteri eller andra sma 
delar i munnen. Om de sv 引 jer 
sSdana delar, maste lakare 
omedelbart konsulteras. 

A 

Avsiuta laddning efter 
schemalagd tid aven om 
laddningen intear full 化 rd. 

Om inte detta gors kan det 
leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 

A 

Om vatska fran ett skadat 
batteri kommer i kontakt med 
klader eller hud, spola genast 
med mycket vatten. 

Om inte detta g 扫 rs, finns det risk 
for hudirritation. 

A 

Vid さ tervinning eller 
skrotning av batterier, isolera 
kontaktpunkterna med 
isoleringstejp. 

Kontakt med andra 
metallforemal kan orsaka 
overhettning, explosion 
eller brand. Kassera batterier 
i enlighet med dina lokala 
foreskrifter. 

A 

Anvand endast batterier som 
ar godkanda tor anvandning 
med produkten (se 
specifikationer). 

Om inte detta respekteras kan 
det leda till att vatska lacker, 
overhettning eller explosion. 


国司巧国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Forsiktighetsatgarder 

SKOTSEL OCH UNDERHALL 

Linser 

• Anvand en mjuk, oljefri borste vid 
borttagning av damm fran linserna. 

• Torka linserna mycket forsiktigt 
med en mjuk, ren trasa eller oljefri 
linsduk av hog kvalitet om du 
behover ta bo け flackar eller 
marken, tNI exempel fingeravtryck, 
fran linserna. 

Anvand en llten mangd alkohol (ej 
denaturerad) for borttagning av 
svara smutsfl さ ckar. Anvand inte 
sammetstyg eller vanligt tyg, 
eftersom detta kan skada linsens 
yta. Anvand inte samma trasa till 
hus och linser. 

Rengoring av lins 

• Anvand inte linsrengoringsmedel 
av aerosoltyp for rengoring av 
tubkikarens objektiv. Den snabba 
fryseffekten hos kondenserad gas 
kan i olyckliga fall med 化 ra att 
linsen spricker. 


Huset 

• Aviagsna damm som ansamlats i 
fokuseringsringen med en mjuk 
borste. 

• Rengor huset med en mjuk, ren 
och torr trasa. Anvand inte bensen, 
化 rtunning eller andra organiska 
losningsmedel eftersom de kan 
orsaka missfargning eller 化 rst 扫 ra 
gummideta[jer. 

Forvaring 

• Nar tubkikaren inte anvands under 
en langre tid, forvara den da pa en 
sval, torr plats. 

• Kondens eller mogel kan upptrada 
pa linsen pa grund av hog 
luftfuktighet. Forvara darfor alltid 
tubkikaren pa en torr, sval plats. 
Efter anvandning en regnig dag, 
torka den noggrant i 
rumstemperatur och forvara den 
sedan pa sval torr plats. 

• Lamna inte tubkikaren I bilen om 
det ar varmt eller soligt ute, eller 
nara varmeavgivande utrustning. 
Det kan med 化 ra att den skadas 
eller pa annat satt paverkas 
negativt. 


VATTENTATA MODELLER 

• Den lufttata sektionen i denna 
produkten haren kvavegasfylld 
vattentat struktur, vilket gor den 
resistent mot kondens och 
mogel. 

Hus/okularanslutning och hus/ 
batterih さ llaranslutning ar 
vattentata. Anvand inte I regn 
under langre perioder eller i 
narheten av vatten. Oppna inte 
batterih さ llarl さ set eller ta inte 
bort okularen under sadana 
omstandigheter. 

• Torka av all eventuell fukt pa 
tubkikaren innan du justerar 
rorliga delar (fokuseringsring, 
ogonmussla etc) s さ att skador 
undviks. 

• Nikon Vision rekommenderar att 
du regelbundet later en 
auktoriserad る ter 化 rs さ Ijare serva 
EDG VR tubkikaren, sa att den 
bibehalls i perfekt skick. 


司国固鸟互因却回巧互固 mm 马 mm 
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SKYDDANDE DEKAL 

• Ta inte bort den skyadade 
dekalen bakom batterih さ llaren. 
Om du tar bort den kan det 
orsaka fel pa grund av statlsk 
elektridtet. 


skyddande dekal 


Symbol for separat upph さ mtning i europeiska lander 




Den har symbolen anger att detta batteri maste 
kallsorteras. 

F 則 ande galler enbart for anvandare i 
europeiska lander, 

• Detta batteri skall kallsortertas och lamnas vid 
ett lampligt uppsamlingsstalle. Det far inte 
kastas bland hush る llsavTall. 

• For mer information, kontakta aterforsaljaren 
eller de lokala myndigheter som ansvararfor 
avfallshantering. 


Symbol for separat upphamtning i europeiska lander 


X 


Den har symbolen anger att produkten maste 
kallsorteras. 

Foljande galler enbart for anvandare i 
europeiska lander. 

• Detta har produkten skall kallsortertas och 
lamnas vid ett lampligt uppsamlingsstalle. Det 
far inte kastas bland hush さ llsavfall. 

• For mer information, kontakta aterforsaljaren 
eller de lokala myndigheter som ansvararfor 
avfallshantering. 


国国司国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Skydd mot skadliga storningar i radiokommunikation 

Apparaten uppfyller best さ mmelserna i avsnitt 15 i FCC:s best さ mmelser. F 过 jande tv さ vilikor maste uppfyllas 
vid anvandning av apparaten: 

(1) Enheten far inte orsaka skadlig storning 

(2) Apparaten maste kunna ta emot mottagen interferens, aven interferens som kan orsaka oonskad drift. 

Den h さ r utrustningen har testats och uppfyller granserna for Klass B digital utrustning, i enlighet med del 15 
i FCC-bestammelserna och EU:s EMC-direktIv. Dessa granser ar utformade for att tNIhandah さ lla rimligt skydd 
mot skadlig interferens vid installation i bostadsmiljo. Denna utrustning alstrar, anvander och kan str さ la 
radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka 
skadlig storningar av radiokommunikationer. Det firms emellertid inga garantier for att interferens inte kan 
uppsta I en specifik installation. Om denna apparat skulle orsaka skadlig interferens pa radio- ellerTV-mottag- 
ningar, vilket upptacks genom att man slar av och pa apparaten, uppmanas anvandaren att forsoka ratta till 
storningen genom att vidta en eller flera av foljande atgarder: 

• Rikta om eller omplacera mottagningsantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustning och mottagare. 

• Kontakta aterforsaljaren eller en erfaren radio-/rV-teknlker for hj さ Ip. 

Denna klass B digital utrustning uppfyller alia krav i enlighet med de kanadensiska bestammelserna for stor- 
ningsorsakanden utrustning. 


司国固鸟互因却国巧互固 mm 马 mm 
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EDG VR Tubkikare huvudspecifikationer 


Modell 

EDG tubkikare 85 VR 

EDG tubkikare 85-AVR 

Typ 

Rak 

Vinklad 

Objektivets effektiva diameter (mm) 

85 

85 

NarfokuseringsavstSnd (m) 

5 

5 

Lanqd (endast hus) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Hojd X bredd {endast hus) (mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Vikt (endast hus) (g/oz.) 

2.400/84,7 (utan batterier) 

2.400/84,7 (utan batterier) 

Effekt vibrationsreducering (vid 25° し ） ^ 

Observation: Graden av vibrationer reduceras till ca.1/8. 

Fotografering; Motsvarigheten till en slutartid ca 2 stopp snabbare 

Stromfbrs 扫 rjning 

AA alkaliska batteri x4, AA llitium batteri x4, 
eller AA Ni-MH (nickel-metallhydrid) batteri x4 

Batteri kontroll 

LED lampa 

Batteriets livsiangd {vid 25°C) ^ 

Ca.17 timmar (AA alkaliskt batteri), ca. 31 timmar {AA litiumbatteri), 
ca.15 timmar (AA Ni-MH (nickel-metallhydrid) batteri) 

Automatisk avstanqning 

Automatisk avstanqning (ca 30 minuter efter att VR ar paslagen) 

EMK 

VCCI klass B, FCCdel 15, underdel B klass B, EU EMK-direktiv, AS/NZS 

Milj 扫 

Ecoglas, RoHS.WEEE 

Driftstemperatur/luftfuktighet 

(normal) 

-20 て 一 +60° C/80% Rel. fukt. (utan kondensation) 

Driftstemperatur/luftfuktighet 
(nar du anvander VR) 

-10 て 一 +40 て /80 〇/〇 Rel. fukt. (utan kondensation) 

Struktur'3 

Vattentat (upp till 2m i 10 min.) Och imfri med kvavgas 
((Hus/okularanslutning och hus/batterih さ llarnanslutning ar vattentata **) 

Rorlighet 

Fast 

Vridbart 5 


Baserat pa NiKon tubkikare matstandard (anvand med stativ). ^ Batteritiden varierar beroende pa fbrhallanden, temperatur och vibrationer. 
INTE utformad for anvandning under vatten. '^Vattentalighet; Som testats med vatten som motsvarar 1 mm per minut, och faller rran en 
hojd av mer an 200 mm under en period av 10 minuter (vid normal anvandning med ett okular fast korrekt pa huset). 

Huset kan vridas till position 0°, ±45。, ±90。, ±135° och huset kan fixeras med hjalp av klamfastet. 


司国司国互田却品 I 巧 Iwl 固 m 巧司 mm 


EDG VR Tubkikare tillbehor 

- Regnskydd xl - Linsskydd (fast pa huset) x1 - Objektivskydd (fast pa nuset) x1 
- AA Alkaliskt batteri x4 - Bruksanvisning (detta haftet) 
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EDG VR Tubkikare terminologi 

① Objektiv 
(2) Objektivskydd 

③ Motijusskydd (skjutba け） 

④ Fokuseringsring 
⑥ Okular (tillbehor) 

⑥ Okularskydd (for extra okular) 

⑦ Index for okularsparr 
® Stativfaste 

® Kl3m 枯 ste 

⑩ Stativfaste {6 mm) (3 fastpunkter) 
⑩ Videoanslutning (4 uttag) 

® Fastring 
⑩ LED 

海 ) VRPA/AVknapp 
® VR lasknopp 
® Batterihallare 
® Batterihallarlas 


司国固鸟互因却固巧互固 m 哩马 mm 


Montera och demontera okular 


I MonterinqJ 



I Demonterinqj 


① S お t i okularet i tubklkar- 
huset genom a け rikta in 
markena pa bada sidorna 
mot varandra. 

② Skruva fast okularet mol:- 
urs tills ett klickijud hors. 

Obs! Om okularet inte ar 
belt isatt i huset kan det inte 
vridas. 



Tryck okularsparren 
mot ®. 

iVrid sedan okularet 
medurs ⑤ och ta bo け 
det. 


(se avsnittet okular.) 


Fokusering/motijusskydd 

Fokusering 

- Vrid fokuseringsringen for att fokusera. 

Vrid ringen medurs © for att fokusera pa aviagsna 
objekt. 

Vrid ringen moturs (D for att fokusera pa narlig- 
gande objekt. 


Fokuseringsring 

Skjutbart motijusskydd 

• Ta bo け objektivskyddet och skjut motijusskyddet 
framat. Om objektivskyddet ar pasatt kan inte 
motijusskyddet skjutas framat pa grund av att luften i 
motijusskyddet bildaren luftkudde. 


国国巧国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 


109 















Tubkikarens positionsm 扫 jligheter (endast vinklad modell) 


- Skruva klamfastet moturs sa att huset kan vridas. 

- Huset kan vridas till position (T, ±45°, ±90°, ±1 35。. 

- Skruva fast klamfastet nar huset ar vinklat p さ onskat sa け . 

*Var 化 rsiktig sa du inte klammer fingrarna mellan batterih さ llaren och 
stativfastet nar du roterar huset. 
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司国司鸟互因却回巧巧固 m 哩马 mm 


Satta I batterier 


1. Ta bort batterih る llaren むる n huset 

Oppna batterih 引 larlaset (Fig.1), och ta sedan bort batterih さ llaren fran 
tubkikarhuset (Fig.2). 

2. Salt i batterierna 

Satt i batterierna i den riktning som anges inuti batterihallaren (Fig. 3). 

3. Fasta tubkikarhuset 

Placera batterihallaren som i (Fig.4) och tryck sedan den har sidan av hal- 
laren nerfor att I さ sa (Fig.1). 

Forsiktighetsatgarder vid batteribyte 

• Fore batteribyte, se till attVR lasknoppen ar i last position, ta sedan bort batteri¬ 
hallaren. Om lasknoppen inte ar last, kan oavsiktiigt knappen VR pA/AV sla pa VR. 
Detta kan resultera i att produkten inte funqerar. 

• Vid batteribyte utomhus, se till att ingen vatska kommer in i batterihallaren. 

• Undvik metallkontakt med batterihallaranslutningarna. Sadan kontakt kan orsaka 
problem. 

L る sa batterihallaren 

• Fast batterihallaren i ratt lage, och se till att den ar last pa ratt satt 
(Fig.1). Om den inte ar last, kan den ovantat falla. 

Hall batterihallaranslutningarna rena 

• Oppna inte batterihallaren i fuktiga Torhallanden, t.ex. i regn eller i narheten av 
ha vet eller i en dammig omrade. Detta kan orsaka kontaktfel. 

• Vid batteribyte, se till att anslutningarna inte ar smutsiga eftersom detta kan resul¬ 
tera i dalig kontakt. 

Anvand fulladdade batterier vid laga temperaturer och ha reservbatterier 

forberedda. 

• Nar du anvander svaga batterier vid laqa temperaturer, ar det mojiiqt att VR- 
funktionen inte fungerar. Anvand endast nya eller fulladdade batterier under kalla 
化 rhallanden. HSIl ocksa extra batterier varma, tor anvandning skift vis. Aven om 
batterierna inte fungerar vid laga temperaturer, kan de fungera igen i normal tem- 
peratur. 































VR-funktion (Vibrationsreduktion) 


回 

回 

回 

因 

因 

巧 

画 

画 

回 

回 

因 

画 

画 

回 

固 

画 


1. Kontrollera att batterierna sitter i batterihallaren 

2. Vrid VR lasknoppen och anpassa indexet till position O (Fig. 5) 

3. Tryck pa VR PA/AV-knappen en gang for att sla pa VR funktionen 
(gron LED lampa tands) (Fig.6) 

* VR pA/AV knappen fungerar endast nar indexet pa VR lasknoppen ar anpas- 
sattill position 0 . 

* VR stangs av automatiskt efter ca. 30 minuter efter att VR slagits pa (automa- 
tisk avstangning). 

* Nar du anvander fotografering, maste kamerans VR ins 巧 lining vara av- 
stangd. 

* Eftersom VR-funktionen p う denna produkt ar utformad pa premissen att 
anvandas med ett stativ, rekommenderas anvandninq av stativ. 

* Nar gron LED lampa inte lyser upp, ar batterierna svaqa och bor bytas ut. 

Inaktivera VR-funktionen: 

Stang av VR genom att trycka en gang pa VR PA/AV knappen. Vrid sedan 
index paVR lasknopp till positioner! "L 人 ST". 


• Se till att index for VR lasknoppen vrids til! den klickade positioner! 〇 innan 
du satter pa VR. Flytta aldrig VR lasknoppen nar VR ar pa. Om den flyttas, 
stoppas VR-funktionen omedelbart, och strommen stangs av. 

• Nar du transporterar, se till att indexet forVR lasknoppen ar i last lags. Om 
den intear last, kan slag eller tapp orsaka problem. 

• Ta borttubkikarhusetfrSn stativet vid transport for att undvika oavsiktiigt 


fall eller andra effekter som kan orsaka skada. 

• Ta inte ut batterihallaren ur huset nar VR ar pa (nar LED lampan ar tand). 
Detta kan orsaka problem. 

• Bild flyttas en aning ett par sekunder efter VR slas p さ , detta ar normalt. 

• En korande ljud hors efter VR slagits pa. Detta ar normalt. 


VR lasknopp 



VRPA/AVknapp 


Gron LED 
lampa nar VR 
ar pa 
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FEP-20W 


FEP-38W 


r. 



FEP-30W 

Skruva fast respektive faste i okularet. 


FEP-50W 


FEP-75W 


I TS-ringfaste | DS-ring 枯 ste 

置 …- 画 ] m 



FEP-25LER 


FEP-20-60 


司国司国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Okularspecifikationer 


Modell 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Forstorinasarad け） 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Verkligt syn 枯 It 門 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 


4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 


Skenbart synfalt f}* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Syn 枯 It vid 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-5 が * 

1.OOOm/yds. (m/fo 口 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Utgangspupill (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Relativ ljusstyrka 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Pupillavstand (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Langd (mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: vrid och 
skjut 

79/3,1;DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3,9 

Ytterdiameter (mm/in.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Vikt (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Konstruktion 

Vattentat {upp till 2 m djup i 10 minuter) och imfri tack vare kvavgasfyllning och 0-ringstatningar 
(vattentat hus/okularanslutning) 


Ovre rad: Nar kopplad till EDG / EDG VR tubkikare 85-serien 
Nedre raden: Nar kopplad till EDG tubkikare 65 -serien 

* Vardet beraknas med formein [tan cj' = f x tan 山 ]: Skenbart syn 巧 It: 2 山 , Forstoringsgrad: 「, Verkligt syn 估 It: 2 〇 } 
** Vid minsta respektive storsta 化 rstoringsgrad 
*** Med demonterbar ogonmussla som vrids och skjuts pa plats 


司国固鸟互因却回巧互固 mm 马 mm 
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Okular terminologi 


©Okular 

⑤ Ogonmussla av gummi 
感 Hojdjusterring for okular 
©Zoomring 

⑥ Okularsp さ rr 

® Marke for okularsparr 
@ Okular 巧 ste 
(8)TS-ringfaste 
感 DS-ringfaste 


k ん 


FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER 


⑥ / 


FEP-20-60 



DS-ringfaste 


FEP-30W med 

Okular tillbehor ^S-ringfaste 

Okularskydd (fast pa huset) xl - Linsskydd (fast pa huset) x1 - Fodral x1 
For FEP 25-LER: Gummiogonmussla (fast pa huset) xl 

For FEP-30W*: DS-ringfasten (DS-ring, okularskydd till DA, gummiogonmussla) 

* Vid levereras fran faoriken, inglir vrid-och-skjutbar (TS) ring som ar fast pa huset och DS-ringfasten 
(ring, okularskydd for DS, gummiogonmussla) i I さ dan. 


国国司国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 

























Kompatibla okulai 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (vrid och skju1:-6gonmussl 


Stall in genom att vrida 
okularets hojdjusterring, 


r 

5W (vrid och skju1:-6gonmussla) 

、。墨。墨 


Fotografering: 
Anvand kikaren med 
ogonmusslan belt indragen. 


i-aste for digitalkamera kan 
monterst 


Observation 
(glasogonbarare): 
Gummiogonmusslan dras 
ut ca 5 mm. 


Observation 
(ej giasogonbarare): 
Gummiogonmusslan dras ut 
meran 5 mm. 


Hur mycket det ar lampligt att dra 
ut ogonmusslan beror pa vilket 
okular som anvands. 


FEP-30W (tv さ typer av ogonmusslor: DS och TS) 


[ 


DS-ringfaste 


] 


TS-ringfaste 





ク 


Vrid ogonmuss¬ 
lan till onskat 
lage. 


Fotografering: 

Ta bort 

qummioqonmusslan. 


Observation: 
Montera gummiogon¬ 
musslan. 


Paste for digitalkamera 
kan monteras. 


Observation 
(glasogonbarare): 
Anvand kikaren med 
[ogonmusslan helt indra¬ 
gen. 


Observation 
间 glasogonbarare): 
Anvand tubkikaren med 
ogonmusslan utdragen. 
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FEP - パ LER (avtagbar oaonmussla av aummi) 


Fotograferina: 



Ta bort aummioaonmusslan. 


Montera gummiogonmusslan. 

Paste for digitalkamera kan 


monteus. 



FEP-^0-60 (vrid och skju 卜 ogonmussla) 

(Faste for digitalkamera kan Inte monteras.) 




Observation 
(glasogonbarare): 
Anvand kikaren med ogon¬ 
musslan helt indragen. 


Observation 
巧 glasogonb か are): 
Anvand tubkikaren med ogon¬ 
musslan utdragen. 


司国巧国互田却而 I 巧 Iwl 互 mm 司 mm 
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Inhoudsopgave 


Voor uw veiligheid.118-122 

Voorzorgsmaatregelen.123-124 

Bescherming tegen schadelijke interferentie 叫 

radiocommunicatie.125 

Belangrijkste spedficaties/accessoires 

EDGVR Fieldscope.126 

Benamingen EDG VR Fieldscope.127 

Oculair monteren en verwijderen .128 

Scherpstellen/Verschuifbare zonnekap.128 

Draaien van de body (alleen gehoekt model).129 

Batterijen plaatsen.130 

VR (vibratiereductie) functie.131 

Oculairs.132 

Specificaties oculairs.133 

Benamingen/accessoires oculairs.134 

Toepassing oculairs.135-136 


De specificaties en het ontwerp kunnen zonder kennisgeving 
vooraf worden gew^zigd. 

Zonder schriftelijke toestemming van NIKON V に ION CO., LTD. 
is verveelvoudiging van deze handleiding, hetzy geheel of 
gedeelteUjk, in welke vorm dan 00 k (met uitzondering van een kort 
citaat in een beschouwend artikel of recensie) niet toegestaan. 


Voor uw veiligheid 

Gefeliciteerd met uw aankoop van 
deze Nikon EDG VR Fieldscope. 

Het is belanghjk dat u zich strikt aan 
de volgende richtNjnen houdt. Alleen 
dan kunt u optimaal genieten van het 
instrument en gevaarNjke situaties 
voorkomen. Het is raadzaam dit 
product pas te gebruiken nadat u het 
onderdeel Voor uw veiligheid' en de 
gebruiksinstructies zorgvuldig hebt 
300 rgelezen. Bewaar deze 
handleiding in de buurt van uw 
fieldscope om hem indien nodig te 
kunnen raadplegen. 


AGEVAAR 


Deze aanwijzing maakt u erop attent dat er 
bij ledere vorm van Incorrect gebruik of 
veronachtzaming van de hier beschreven 
inhoud een grote kans bestaat op mogelijk 
ernstig letsel of de dood. 

么 WAARSCHUWING 

Deze aanwijzing maakt u erop attent dat 
iedere vorm van incorrect gebruik of 
veronachtzaming van de hier beschreven 
inhoud mogelijk kan leiden tot ernstig 
letsel of de dood. 

A VOORZICHTIG 

Deze aanwijzing maakt u erop attent dat 
iedere vorm van Incorrect gebruik of 
veronachtzaming van de hier beschreven 
inhoud mogelijk kan leiden tot lichamelijk 
letsel of onherstelbare beschadiging van 
eigendommen. 
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Verklaring symbolen 


A 


A Dit symbool betekent 'pas 
op' (tevens waarschuwing). 



& Dit symbool betekent 'niet 
toegestaan'. Handelingen die 
niet zijn toegestaan, worden 
in dit boekje aangegeven (het 
symbool links geeft bijvoorbeeld 
aan dat demontage niet is 
toegestaan). 


c 


参 Dit symbool geeft een 
verplichte handelinq aan. 
Verplichte handelingen worden 
in dit boekje aangegeven 
(het symbool links geeft 
bijvoorbeeld aan dat battehjen 
moeten worden verwjderd). 


么 WAARSCHUWING 

(m.b.t. de Fieldscope) 


A 

Kijk nooit recht in de zon met 
de Fieldscope. 


U moet de Fieldscope niet uit 
elkaar halen, zelf repareren of 
aanpassen. 

Als u zich hier niet aan houdt, 
kan dit tot een elektrische schok 
of andere verwondtng leiden. 


(g) 

Houdt de Fieldscope niet onder 
water en giet er ook geen water 
overheen. 

Als u zich hier niet aan houdt, 
dan kan dit vonken veroorzaken 
of resulteren in een elektrische 
schok. 

(§) 

O 

Mochten door een val of andere 
oorzaak inwendige deien van 
de Fieldscope zichtbaar zijn, 
raak deze dan niet aan. 

Als u de gebroken onderdelen 
aanraakt, kan dit resulteren in 
een elektrische schok of andere 
verwonding. 

Verwijder de batterijen uit 
de body en laat het product 
repareren door een door 

Nikon qeautoriseerde 
servicevertegenwoordiger. 

を 

O 

Mocht de Fieldscope warm 
worden of rook of een vreemde 
geur afgeven, verwijder dan 
onmiddellijk de batterijen. 

Blijft u de fieldscope wel 
gebruiken, dan kan er mogelijk 
brand ontstaan of u zou zich 
kunnen verbranden. Pas op dat u 
zich niet brandt als u de batterijen 
verwijdert. 

Laat nadat u de batterijen 
hebt verwijderd de Fieldscope 
repareren door een door 

Nikon geautoriseerde 
servicevertegenwoordiger. 


Q 

Gebruik de Fieldscope niet als 
de mogelijkheid bestaat dat 
deze vlam vat of explodeert. 
Gebruik de Fieldscope niet in 
de buurt van brand ら are gassen 
zoals propaan en benzine 
aangezien dit kan leiden tot een 
explosie of brand. 

A 

Gebruik alleen batterijen die 
zijn goedgekeurd voor dit 
product (zie de specificaties). 

Als u batterijen van een ander 
merk of type gebruikt, kan dit 
resulteren in een explosie of 
elektrisch schok. 


A VOORZICHTIG 

(m.b.t. de Fieldscope) 


0 

Zwaai de Fieldscope niet rond 
aan zijn draagriem. 

U kunt dan iemand raken en 
eventueel verwonden. 

0 

Plaats dit product altijd op een 
stabiel oppervlak, 
anders kan de Fieldscope vallen, 
wat kan resulteren in letsel. 

A 

Gebruik dit product niet terwiji u 
100 pt. 

Doet u dit niet, dan kunt u 
mogelijk letsel veroorzaken door 
ergens tegenaan te lopen, iemand 
te raken, tevallen of een ander 
ongelukte krijgen. 


国 

回 

因 

因 

因 

图 
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Voor uw veiligheid 


A GEVAAR 

(m.b.t. alkaline en lithium batterijen) 


Mocht er vioeistof uit een 
beschadigde batterij in uw 
ogen komen, spoel dan direct 
met schoon water en raadpleeg 
een arts. 

Doet u dit niet, dan kunnen uw 
ogen beschadigd raken. 


么 WAARSCHUWING 

(m.b.t. alkaline en lithium batterijen) 


A 

Maakaeen krassen op het 
omhulsel en probeer deze niet 
te verwijderen. 

De batterij kan gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

0 

Stel de batterij niet bloot aan 
vuurof hitte. 

De batterij kan gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

〇 

Plaats geen oude en nieuwe 
batterijen of batterijen van 
verschillende merken of types 
in het product. 

Battenjen kunnen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


Zorg ervoor dat u batterijen 
niet kortsluit en haal ze niet uit 
elkaar. 

Battenjen kunnen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


Q 

Laat dit product op een warme 
of zonnige dag niet achter 
in de auto en leg hem ook 
niet in de buurt van warmte 
generende apparatuur. 

Dit zou name り jk een nadelig 
effect kunnen hebben op de 
inwendige delen of brand 
kunnen veroorzaken. 

A 

Gebruik qeen organische 
opiosmiddelen zoals alcohol 
om de body te reimgen. 

A 

Houd het plastic 
verpakkingsmateriaal en 
andere kieine onderdelen 
buiten het bereik van 
kinderen. 

A 

Zorg ervoor dat kinderen 
geen doppen of rubberen 
oogschelpen in hun mond 
steken. 

Raadpleeg onmiddellijk een 
arts als een kind dergelijke 
onderdelen heett ingeslikt. 

A 

Wees voorzichtiq met 
bewegende delen. 

Een Fieldscope met een 
gehoekte body kan gedraaid 
worden als deze op een statief 
is bevestigd. Pas op dat uw 
vingers niet bekneld raken 
tussen het batterijvak en de 
statiefbeugel als u de body 
draait. 


A 

Voorkom dat de Fieldscope valt 
of ergens tegenaan slaat. 

Doet u dit niet, dan kan 
dit product defect raken, 
omdat het een elektronisch 
preciste apparaat (met 
vibratiereductiefunctie) is. 
Gebreken die het gevolg zijn 
van dergelijk handelen vallen 
niet onder de garantie. 

A 

Vermijd regen, waterspetters, 
zand en modder. 

Dit product is waterdicht (de 
aansluitingen tussen body en 
oculair en body en battenjvak 
zijn waterbestendig), vermijd 
echter regen, waterspetters, 
zand en modder. 

A 

Gebruik de scherpstelring niet 
als hij nat is geworden. 

A 

Vermijd plotselinge 
temperatuurverschillen. 

Bij blootstelling van de 

Fieldscope aan plotselinge 
temperatuurverschillen kunnen 
de lenzen beslaan. 

A 

Raadpleeg een arts als uw huid 
ontstoken raakt. 

Als de rubberen oogschelpen 
langere djd worden gebruikt, 
kan dit bnj sommige mensen 
leiden tot een ontstoken 
huid. Raadpleeg onmiddellijk 
een arts als u last krijgt van 
ontstekingsverschijnselen. 
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A 

Houd u aan waarschuwingen 
en aanwijzingen op battenjen. 
Doet u dit niet, dan kunnen 
de batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Gebruik alleen batterijen die 
zijn goedgekeurd voor dit 
product izie de specificaties). 
Doet u dit niet, dan kunnen 
de batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Houd battenjen buiten het 
bereik van Kinderen. 

Let vooral op dat baby's en 
kieine kinderen geen battenjen 
of andere kieine onderdelen in 
hun mond stoppen. Raadpleeg 
onmiddellijk een arts als zij 
dergelijke onderdelen hebben 
ingeslikt. 

A 

Plaats batterijen op de jinste 
manier in het battenjvak. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


Zorg dat er geen water Wj de 
batterij komt. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

Q 

Laad alleen opiaadbare 
battenjen op. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


A 

Plaats tape over de 
contactpunten als u batterijen 
weggooit. 

Als een batterij in contact komt 
met metaal kan dit resulteren 
in oververhitting, een explosie 
of brand. Houd u aan de 
plaatselijke regels als u batterijen 
weggooit. 

A 

Als er vioeistof uit een 
beschadigde batterij in contact 
komt met kleding of huid, spoel 
dan direct met veel water. 

Doet u dit niet, dan kan dit 
resulteren in een ge.i.rriteerde 
huid. 


A WAARSCHUWING 

(m.b.t. alkaline batterijen) 



Verwijder batterijen 

A 

onmiddellijk als ze leeg zUn. 

Doet u dit niet, dan kunnen 


battenjen gaan lekken, 


oververhitten of exploderen. 


A GEVAAR 

[m.b.t. Ni-MH {nikkel metaalhydride) batterijen] 


Gebruik voor het opladen alleen 
de aangegeven opiader en laad 

A vier batterijen tegeHjk op. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


Q 

Stel batterijen niet bloot aan 
vuur of hitte. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Plaats battenjen op dejuiste 
manier in het batterijvak. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


Zorg ervoor dat u batterijen 
niet kortsluit en haal ze niet uit 
elkaar. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Zorg ervoor dat u batterijen niet 
samen vervoert of opbergt met 
metalen voorwerpen zoals een 
Retting of haarspelden. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

0 

Plaats geen oude en nieuwe 
battenjen of battenjen van 
verschillende merken of types 
in het product. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Mocht er vioeistof uit een 
beschadigde batterij in uw 
ogen komen, spoel dan direct 
met schoon water en raadpleeg 
een arts. 

Doet u dit niet, dan kunnen uw 
ogen beschadigd raken. 


图 
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Voor uw veillgheid 
A WAARSCHUWING 

[m.b.t. Ni-MH (nikkel metaalhvdride) batterijen] 


A 

Maakgeen krassen op het 
omhulsel en probeer deze niet 
te verwyderen. 

Gebruik ook geen batterijen 
als u ziet dat het omhulsel is 
verwijderd of beschadigd. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Houd u zich aan 
waarschuwingen en 
aanwijzingen op batterijen. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
de batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

(§) 

Zorg dat er geen water bij de 
batterij komt. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

(S) 

Gebruik een batterij niet 
meer zodra u ziet dat deze 
bijvoorbeeld is verkleurd of 
vervormd. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
battenjen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


A 

Houd batterijen buiten het 
bereik van kinderen. 

Let vooral op dat baby's en 
kleine kinderen geen batterijen 
of andere kleine onderdelen in 
hun mond stoppen. Raadpleeg 
onmiddelHjkeen arts als zij 
dergelijke onderdelen hebben 
ingeslikt. 

A 

Stop met opladen als het 
opladen niet is voltooid nadat 
de aangegeven laadtijd is 
verstreken. 

Doet u dit niet, dan kunnen 
batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 

A 

Als er vioeistof uit een 
beschadigde batterij in contact 
komt met kleding of huid, spoel 
dan direct met veel water. 

Doet u dit niet, dan kan dit 
resulteren in een ge.i.rriteerde 
huid. 

A 

Plaats tape over de 
contactpunten als u batterijen 
weggooit of recyclet. 

Als een batterij in contact komt 
met metaal kan dit resulteren 
in oververhitting, een explosie 
of brand. Houd u aan de 
plaatselijke regels als u batterijen 
weggooit. 

A 

Gebruik alleen batterijen die 
zijn goedgekeurd voor dit 
product (zie de specificaties). 
Doet u dit niet, dan kunnen 
batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 


A VOORZ に HTIG 

[m.b.t. Ni-MH (nikkel metaalhydride) batterijen] 


A 

Zorg dat er geen deuken in 
komen en gooi er niet mee. 

Doet u dit niet, dan kunnen 

batterijen gaan lekken, 
oververhitten of exploderen. 
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Voorzorgsmaatregelen 

BEHANDELING EN ONDERHOUD 

Lenzen 

• Gebruik een zachte, olievrije 
borstel voor het stofvrij maken 
van het lensoppervlak. 

• VIekken of vegen, zoals 
vingera 付 rukken, op het 
lensoppervlak verwudert u heel 
voorzichtig met een schone, 
zachte katoenen doek of een 
olievrij lensdoekje van goede 
kwaliteit. 

Gebruik voor hardnekkige 
vIekken een kleine hoeveelheid 
pure alcohol (niet 
gedenatureerd). Gebruik geen 
fluwelen doeken of gewone 
tissues, want deze kunnen 
krassen veroorzaken. Gebruik 
voor het relnigen van het 
lensoppervlak geen doek die 00 k 
al is gebruikt voor het 
schoonmaken van de body. 

Schoonmaken van de lens 

• Gebruik geen lensreiniger ult een 
spuitbus voor het reinigen van de 
objectieflens van de Fieldscope. 
Door het snelle afkoelen van 
vioeibaar gas kan de lens barsten. 


Body 

• Verwyder stof dat zich tussen de 
scherpstelring bevindt met een 
zacht borsteitje. 

• Relnig de body met een zachte, 
schone en droge doek. Gebruik 
geen benzeen, verdunner of 
andere organische middelen. 
Deze kunnen verkleuring 
veroorzaken of het rubber 
aantasten. 

Opslag 

• Als u de Fieldscope langere tijd 
niet gebruikt, berg hem dan op 
een koele en droge plaats op. 
Verwyder de batterijen voordat u 
het product opbergt. 

• By een hoge luchtvochtigheid 
kan de lens beslaan of 
beschimmelen. Berg de 
Fieldscope daarom op een koele 
en droge plaats op. 

Droog de Fieldscope na gebruik 
op een regenachtige dag goed 
bij kamertemperatuur en berg 
hem vervolgens op een koele en 
droge plaats op. 

• Laat de Fieldscope op een warme 
of zonnige dag niet achter in de 
auto en leg hem 0 ok niet in de 
buurt van warmte generende 
apparatuur. DIt kan een nadelig 
effect hebben op het instrument 
of hem beschadigen. 


WATERDICHTE MODELLEN 

• Het luchtdichte deel van dit 
product is waterdicht en gevuld 
met stikstofgas, waardoor het 
bestand is tegen condensatie 
en schimmel. 

De aansluitingen tussen body 
en oculair en body en 
batterijvakzijn waterbestendig. 
Gebruik de Fieldscope niet 
langdurig in de regen of in de 
buurt van water. Houd in 
dergelijke omstandigheden het 
batterijvakgesloten en 
verwijder het oculair niet. 

• Om eventuele schadete 
voorkomen en om 
veiligheidsredenen moetde 
Reldscope droog zijn voordat u 
de bewegende delen instelt 
(scherpstelring, oculair, enz.). 

• Om uw EDG VR Fieldscope in 
perfects staat te houden, raadt 
Nikon Vision aan dat u het 
product regelmatig laat 
onderhouden door een 
geautoriseerde dealer. 
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Voorzorgsmaatregelen 

固 BESCHERMENDE STICKER 

回 • Verwyder de beschermende 
因 sticker achter het battenjvak 
I~I niet. Verwijdering kan resulteren 

^ in statische elektriciteit wat een 
因 defect kan veroorzaken. 

困 Beschermende sticker 
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UJI Symbool voor aescheiden inzameling zoals dat wordt 
gebmikt in Europese landen 



Dit symbool betekent dat deze batteHj apart moet 
worden ingezameld. 

Hetvolgende is alleen van toepassing op 
gebruikers in Europa. 

• Deze batterij dient gescheiden ingezameld te 
worden op een daattoe bestemd inzamelpunt, 
Niet wegwerpen bij het normale huisvuil, 

• Neem voor verdere informatie contact op met 
het verkooppunt, of met de lokale instantie die 
verantwoordelijk is voor het verwerken van afval. 


lyyi Symbool voor gescheiden inzameling zoals dat wordt 
gebmikt in Europese landen 



Dit symbool betekent dat dit product apart moet 
worden ingezameld. 

Het volgende is alleen van toepassing op 
gebruikers in Europa. 

• Dit product dient gescheiden ingezameld te 
worden op een daartoe bestemd inzamelpunt. 
Niet wegwerpen by het normale huisvuil. 

• Neem voor verdere informatie contact op met 
het verkooppunt, of met de lokale instantie die 
verantwoordelijk is voor het verwerken van afval. 
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Bescherming tegen schadelijke interferentie bij radiocommunicatie 

Dit instrument voldoet aan de normen vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking van het 
instrument is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 

(1) Dit Instrument mag aeen schadelijke interferentie veroorzaken. 

(2) Dit instrument moet bestand zijn tegen eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere 
apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. 

Uit tests is gebleken dat dit instrument voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, 
conform deel 15 van de F 仁し - voorschriften, evenals de normen die z^n beschreven in de relevante EU 
EMC-richtlijn. Deze normen zyn opgesteld om een acceptabele bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een thuisomgeving. Dit instrument genereert en gebruikt radiogolven en kan radiogolven 
uitzenden die, bij installatie en gebrulk anders dan in de instructies is aangegeven, communicatie via 
radiogolven kunnen verstoren. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde omgeving geen interferentie 
zal optreden. Als dit instrument schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, 
wat kan worden vastgesteld door het instrument uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden een of 
meer van de volgende maatregelen te nemen om deze interferentie op te heffen: 

• Richt de antenne anders of verplaats hem. 

• Vergroot de afstand tussen het instrument en de radio of televisie. 

• Vraag de leverancier van het instrument of een ervaren radio/TV technicus om advies. 

Dit digital© B-klasse instrument voldoet aan alle verelsten van de Canadese Interference-Causing Equipment 
Regulations. 


口 I IE I IFl IDj「Rl § He I IP I Ipl-Fj 「 N 1 PD I rc- I IH I 


125 


Belangrijkste specificaties EDG VR Fieldscope 


Modellen 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Type 

Recht 

Gehoekt 

Effectieve diameter objectieflens (mm) 

85 

85 

Kortste scherpstelafstand (m) 

5 

5 

Lengte (alleen body) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Hoogte X breedte (alleen body) (mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Gewicht (alleen body) (gr./oz.) 

2.400/84,7 (exclusief batterijen) 

2.400/84,7 (exclusief batterijen) 

Effect vibratiereductie 怕 j 25 て ) ' 

Observeren: Hoeveelheia vibratie wordt verminderd tot ongeveer 1/8. 

Diqiscopinq: Verqelijkbaar met een sluitersnelheid die onqeveer 2 stops sneller is 

Voeding 

4 AA alkaline batterijen, 4 AA lithium batterijen, 
of 4 AA Ni-MH (nikkel metaalhydride) batterijen 

Batterijcontrole 

LED-lampje 

Levensduur batterij (bij 25 。。 ^ 

Ongeveer 17 uur (AA alkaline batterij), ongeveer 31 uur (AA lithium batterij), 
ongeveer 15 uur (AA Ni-MH {nikkel metaalhydride) batterij) 

Automatische uitschakelinq 

Schakelt automatisch uit (ongeveer 30 minuten nadat de VR-functie wordt ingeschakeld) 

EMC 

VCCI klasse B, FCC Deel 15, subdeel B klasse B, EU EMC-richtlijn, AS/NZS 

Milieu 

Eco-glas, RoHS,WEEE 

Gebruikstemperatuur/vochtigheid (normaal) 

-20 て 一 +60°C/80% RV (zonder dauwcondensatie) 

Gebruikstemperatuur/vochtigheid 
(bij gebruikvan deVR-functie) 

-10 て 一 +40°C/80% RV (zonder dauwcondensatie) 

Constructie — 

Waterdicht {tot 2 m gedurende 10 minuten) en condensvrij danKzj stikst.ofgas 
(aansi 山 tingen body-oculair en body-batterijvak zijn waterbestendig つ 

Draaibaarheid body 

Vast 

Draaibaar ^ 


Gebaseerd op de Nikon Fieldscope meetstandaard (bij gebruikvan statief). Levensduur is afhankeHjk van omstandigheden, temperatuuren vibratie. 
.3 NIET bestemd voor gebruik onder water ** Waterbestendig: getest 叫 water dat met 1 mm per minuut valt van een hoogte van meer dan 200 mm 
I gedurende 10 minuten (bij normaal gebruik als er een oculair op de juiste manier is bevestigd aan de body). 

.5 De body kan gedraaid worden naar 0。, ±45。, ±90° en +135° en kan worden vastgezet met een klem. 

Accessoires EDG VR Fieldscope 

• Regenbescherming x1• Beschermdop vatting (bevestigd aan body) x1■ Lensdop (bevestigd aan body) x1 

• AA Alkaline batterij x4 • Handleiding (dit boekje) 
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Benamingen EDG VR Fieldscope 

① Objectieflens 
⑨ Lensdop 

③ Zonnekap (schuivend) 

④ Scherpstelring 

⑥ Oculair (optioneel) 

⑥ Oculairdop (voor optionele oculair) 

⑦ Oculairontgredelingsindicator 

⑨ Statiefbeugel 
感 Klem 

⑩ Statiefmoer (1 /4 in.) (3 moeren) 

⑩ Openingen videopin (4 openingen) 
⑩ Bevestigingsring 
⑩ LED 

®VR AAN/UIT-knop 
© VR-vergrendelingsknop 
颇 Batterijvak 

⑩ Vergrendeling ba け ehjvak 





























Oculair monteren en verwijderen 


|Monteren 



[Verwijderen I 



① Bevestig het oculair 
aan de body van de 
円 eldscope door de 
indicators aan beide 
'kanten in een lijn te 
brengen. 

CD Draai het oculair naar 
links totdat u een klik 
hoort. 

NB: Als het oculair niet ver 
genoeg in de 円 eldscope 
steekt, lukt het niet om hem 
te draaien. 


Duw de oculair ontgrende- 
lingsknop naarvoren ①. 
Draai daarna het oculair 
naar rechts om ② hem te 
verwijderen. 


(Zie het deel over oculairs.) 


Scherpstellen/Verschu け bare zonnekap 
Scherpstellen 

- Draai de scherpstelring om scherp te stellen. 
Wanneer u de scherpstelring naar rechts draait ① 
worden onderwerpen die zich ver weg bevinden 
scherp. 

Wanneer u de scherpstelring naar links draait ⑥ 
worden onderwerpen die zich dichtby bevinden 
scherp. 



Verschuifbare zonnekap 

- Verschuif de zonnekap nadat u de lensdop van de 
objectieflens hebt verwyderd. Als u de lensdop 
niet verwydert, wordt de schuivende beweging 
belemmerd door de luchtdruk in de zonnekap. 
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Draaien van de body (alleen gehoekt model) 



- Draai de klem naar links zodat de body kan worden gedraaid. 

- De body kan naar de volgende standen worden gedraaid: 0。, ±45。, ±90° en ±1 35。. 
- Wanneer u de klem vastdraait wordt de body onder die hoekvastgezet. 

* Pas op dat uw vingers niet bekneld raken tussen het batteiljvak en de 
statiefbeugel als u de body draait. 
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Batterijen plaatsen 

1 . Verwijder het Datterijvak van de body 

Ontgrendel het batterijvak (Afb.1)en verwijder deze daarna (Afb. 2). 

2. Plaats de batterijen 

Plaats de batterijen in de richting die wordt aangegeven aan de binnenkant 
van het batterijvak (Afb. 3). 

3. Bevestig het batterijvak aan de body van de Fieldscope 

Plaats het batteiljvak zoals aangegeven in Afb. 4 en duw het batterijvak 
helemaal naar beneden totdat deze wordt vergrendeld (Afb.1). 

Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van batterijen 

• Voordat u de batterijen vervangt, moet u ervoorzorgen dat de VR- 
vergrendelingsknop vergrendeld is. Verwijder dan pas het batterijvak. Als de knop 
niet is vergrendeld kunt u door per ongeluk de VR AAN/UIT-knop aan te raken de 
VR-functie aanzetten. Hierdoor zou het product defect kunnen raken. 

• Als u de batterijen buitenshuis vervangt, zorq er dan voor dat er geen vocht in het 
batterijvak komt. 

• Zorq ervoor dat het contactpunt van het batterijvak niet in contact komt met 
metaal. Dit zou problemen kunnen veroorzaken. 

Het batterijvak vergrendelen 

• Plaats het batterijvak in de juiste positie en zorg ervoor dat deze qoed is 
vergrendeld (Afb.1).Als deze niet wordt vergrendeld, kan hij onverwachts valien. 

Houd het contactpunt van het batteHjvak schoon 

• Open het batterijvak niet in vochtige omstandigheden (bijv. als het regent, of in 
de buurt van de zee) of op een stoffige plaats. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het 
batterijvak geen contact maakt. 

• Zorq ervoor dat het contactpunt niet vies wordt als u de batterijen vervangt, 
omdat dit kan resulteren in een slecht contact. 

Gebruik bij lage temperaturen volledig opgeladen batterijen en bereid 

reservebatterijen voor. 

• Als u bijna lege batterijen gebruikt Wj lage temperaturen kan het zijn dat de VR- 
functie niet werkt. Gebruik als het koud is nieuwe batterijen of volledig opgeladen 
batterijen. Houd de reservebatterijen warm, zodat u ze om en om kunt gebruiken. 
Zelfs als batteHjen niet werken bij lage temperaturen, kunnen ze het we I weer 
doen bij normale temperaturen. 
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VR (vibratiereductie) functie 

1. Controleer of er batterijen in het batterijvak zitten 

2. Draai de VR-vergrendelingsknop en breng de indicator in een lijn met 
de O -positie (Afb. 5) 

3. Druk de VR AAN/UIT-knop een keer in om de VR-functie in te 
schakelen (er gaat een groen LED-lampje branden) (Afb. 6) 

* De VR AAN/UIT-knop werkt alleen als de indicator van deVR- 
vergrendelingsknop in een Ujn staat met de 〇 -positie. 

* De VR-functie schakelt automatisch uit ongeveer 30 minuten nadat deze is 
aanqezet (automatische uitschakeling). 

* Bij diqiscopinq moet de VR-instellinq op de camera uitgeschakeld zijn. 

* Aangezien de VR-functie van dit product ervan uitqaat dat er een statief wordt 
qebruikt, wordt het gebruik hiervan aangeraden. 

* Als het groene LED-lampje niet gaat branden, betekent dit dat de batterijen 
bijna leeq zijn en dat ze vervangen moeten worden. 

Uitschakelen VR-functie: 

Zet de VR-functie UIT door een keer op de VR AAN/UIT-knop te drukken. 
Draai daarna de indicator van de VR-vergrendelingsknop naar 'LOCK'. 

• Controleer of de indicator van de VR-vergrendelingsknop op de juiste manier 
in een Hjn staat met de 〇 -positie voordat u de VR-functie inschakelt. Draai 
nooit aan de VR-vergrendelingsknop als de VR-functie is ingeschakeld. Mocht 
dit wel gebeuren dan worden de VR-functie en de stroom uitgeschakeld. 

• Zorq ervoor dat wanneer u de Fieldscope vervoert de VR-vergrendelingsknop 
is vergrendeld. Als deze niet is vergrendeld kunnen er problemen ontstaan als 
de Fieldscope valt of een klap krijgt. 

• Haal de Fieldscope voor vervoer van het statief, zodat nij niet per ongeluk kan 
valien of op een andere manier schade kan opiopen. 

• Verw^der het batterijvak niet als de VR-functie is ingeschakeld (als het LED- 
lampje brandt). Dit zou problemen kunnen veroorzaken. 

• Het beeld beweegt enigszins een paar seconder! nadat de VR-functie is 
ingeschakeld. Dit is normaal. 

• Als de VR-functie wordt ingeschakeld, hoort u een aandrijfgeluid. Dit is normaal. 


VR-vergrendelingsknop 固 



VR AAN/UIT-knop 


Groen LED-lampje 
als de VR-functie 
is ingeschakeld 
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Oculairs 


A 9 B 6 


FEP-20W 


FEP-38W 


I TS-ring | DS-ring 

祖…画1 



FEP-30W 

Schroef een van beide ringen op het oculair voor gebruik. 


FEP-50W 


s 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 
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Specifkaties oculairs 


Modeller! 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Verqroting (x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Werkelijk beeldveld (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2, 2-1, ド * 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2 ぶ -1,4** 

Schijnbaar beeldveld 0* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Beeldveld 叫 

58/173 

42/1% 

42/126 

33/99 

24 巧 3 

17/52 

38-19/115-58** 

1 .000 meter/yds. (m/voet) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Uittredepupil (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ，が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Relatieve helderheid 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

00 gafstand (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

17,9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Lengte {mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: draai-en- 
schuif 
79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Buitenste diameter (mm/in.j 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Gewicht {gr./oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Constructie 

Waterdicht (tot 2 m gedurende 10 minuten) en condensvrij dankzU 0-ring afdichtingen 
en stikstofgas (aanslu け ing body-oculair is waterbestendig) 


Bovenste reeks; wanneer gekoppeld aan EDG/EDG VR Fieldscope む serie 
Onderste reeks: wanneer gekoppeld aan EDG Fieldscope 65 serie 
* De kwant け eit berekend m.b 义 deformule [tan 山 ' = 「 xtan 山 ]: SchUnbaar beeldveld: 2(j,Vergroting: r, WerkeHjkbeeldveld 2 山 
** By kleinste en grootste vergrotinq 
*** Met verwijderbare draai-en-schuif-oogschelp 
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Benamingen oculairs 
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©Oculair 

③ Rubberen 00 aschelp 

③ Hoogte-instelring oculair 

④ Zoomring 

⑥ Oculairontqrendelingsknop 

⑥ Oculairontaredelingsindicator 

⑦ Oculairvattin 日 
(I)TS-ring 

感 DS-rina 




Accessoires oculairs 


FEP-30W met 
た - ring 


- Oculairdop (bevestigd aan body) x1 - Beschermdop vatting (bevestigd aan body) xl - Beschermtas x1 


Voor FEP 25-LER: Rubberen 00 gschelp (bevestigd aan body) xl 

Voor FEP-30W*: Toebehoren DS-ring (DS-ring, oculairdop voor DS, rubberen 00 gschelp) 

* By levering vanaf de fabriek is de draai-en-schuir (TS) ring bevestigd aan de body en zit het 
toebehoren van de DS-ring (ring, oculairdop voor DS, rubberen 00 gschelp) in de doos. 


134 


Toepassing oculairs 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (draai-en-schuif-oogschelp) 


Draai de hoogte-instelring 
van het oculair om de juiste 
stand te bepalen. 


な 謹 





Digiscoping: 

Draai de rubberen 00 gschelp in. 


Geschikt voor bevestiging van 
digitale camera beugel. 


Observeren 

(brildragers): 

Rubberen 00 gschelp wordt 
ca. 5 mm uitgedraaid. 


Observeren 
imet-brildragers): 
Rubberen 00 gschelp wordt 
meer dan 5 mm uitgedraaid. 


De werkelijke afstand hangt 
af van het gebruikte oculair. 


FEP-30W (biedt twee verschlllende oogschelpen: DS enTS) 


DS-ring 



] 


[ 


TS-ring 


B •。匿 


ク 


Draai de 
rubberen 
00 gschelp 
om de juiste 
stand te 
bepalen. 


Digiscoping: 

Verwyder voor gebruik de 
rubberen 00 qschelp. — 


Geschikt voor bevestiging 
van digitale camera 
beuqel. 


Observeren: 

Bevestig voor gebruik de 
rubberen 00 gschelp. 


Observeren 
(brildragers): 
Draai de rubberen 
00 gschelp in. 


Observeren 
(niet-brildragers): 
Draai de rubberen 
00 gschelp uit. 
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Toepassing oculairs 

FEP-25 LER (afneembare rubberen 00 gschelp) 




Digiscoping: 

Verwyder voor gebruik de 
rubberen 00 gschelp. 

Geschikt voor bevestiging van 
digitals camera beugel. 


Observeren: 

Bevestig voor gebruik de 
rubberen 00 gschelp. 


FEP-20-60 (draai-en-schuif-oogschelp) 

(Niet geschikt voor bevestiging van digitale camera beugel.) 




Draai de rubberen 00 gschelp 
om de juiste stand te ら epalen. 


Observeren 


Observeren 

(brildragers): 


(niet-brildragers): 

Draai de rubberen 00 gschelp in. 


Draai de rubberen 00 gschelp uit. 
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YKasaTe/ib 


月 … BdLueM 6e3onacHOCTM.137-141 

Mepbi npeflOCTOpo>KHOCTi/i.142-143 

3a 甲 Ta OT Hewe/iaTe/ibHOro BOSflencTBug Ha 

paflMOCB ぉ b.144 

OcHOBHbie xapaKTepMCTMKi/i/aKceccyapbi nojieBOM 

spure/ibHOn Tpy6bi EDGVR.145 

HoMeHKJiaTypa no/ieBOi/i Bpi/ire/ibHOM Tpy6bi EDG VR 146 

VcTaHOBKa M yfla/ieHne OKy/igpa.147 

OoKycnpOBKa/BbiflBi/i>KHafl 6 ;ieHfla.147 

Bpaii^ehme KOpnyca (lOJibKO yciaHaB/inBaeMbie 

nofl yr/iOM MOflenn).148 

BcraBKa SaTapeM.149 

の yHK 4 M 月 VR【yweiHb 山 eHMg Bn 6 pai 4 Mi/i).150 

OKyji 叩 bi.151 

TexHMyecKMe xapaKTepucTMKM OKyji 月 pa.152 

HoMeMK/iaiypa/aKceccyapbi OKy/igpa.153 

COBMeCTMMOCTb OKyJl 月 pOB .154-155 


• KoHCTpyKLina M TexHMMecKne xapaKiepMCTHKH Moryi usMeHaTbca 6e3 
yseflOM/ieHUfl. 

• Sanpeii^aeTCfl BocnpouBBOflUTb flaHHoe pyKOBOflCTBO b ;i の 6o 內 

本 opwe, nO/lHOCTb の nnn yaCTM4H0 (3a HCK ； lK)MeHMeM KpaTKMX l4HTaT B 
KpmuMecKMX CTaibflx M 0603 peHnqx), 6e3 nucbMeHHoro paspe 山 eHna 
Ha TO KOMnaHUM NIKON VISION CO., LTD. 


か Baiue み 6e3onacHOCTM 


Bo/lb 山 oe cnacn6o 3a npnoGpeTeHne 
noneBOM spure/ibHOn Tpy6bi Nikon 
EDGVR. 

Ciporo co6;i の flaMTe npuBefleHHbie ga/iee 
yKasaHMS, MTObbi ncno/ibBOBarb flaHHoe 
060 pyflOBaHne npaBH/ibHO m He 
flpnycTHTb noTeH4M3/ibHO onacHbie 
cnTyaL|MH. ripewfle mem HaMUHaib 
MCn0Jlb30BaTb flaHHOS M3fl,ejine, 
BHUMare/ibHO npomme pasge/i " 口 ； ig 
BdLUeM 6e30naCHOCTM" M BCe HHCTpyKL|HM 
no npaBM/ibHOMy npuMeHeHUK) nsfle/ins. 
XpaHUTe flaHHoe pyKOBOflCTBO b 
flOCTyriHOM MecTe, MTo6bi nweTb 
B03M0>KH0CTb 6b に TporO flOCTyna K HSMy. 

A onACHO 

月 aHHbi な 3HaK npeqynpewAaeT, MTO;iK>6oe 
HenpaBM/ibHoe Mcno/ibsoBaHvie, 

M 广 Hopwpyio 叫 ee CBegeHU 巧 , wsnoweHHbie 
3 が Cb, MO>KeT C BbICOKOM BepOflTHOCTbK) 
npWBeCTM K CMepTM M/IM K CepbCSHOM 
TpaBMe. 

A nPEflynPEWflEHME 

か HHbi な 3HaK npeqynpewAaeT, MTO;iK)6oe 
HenpaBM/ibHoe wcno/ibsoBaHwe, 

M 广 Hopwpyio 叫 ee csegeHM 巧 , wsnoweHHbie 
3AeCb, MO>KeT npUBeCTM K CMepTM liJIH K 
cepbe3HOM TpaBMe. 

A OCTOPOMHO! 

gaHHbi な 3HaK npeqynpewAaeT, MTO;iK>6oe 
HenpaBM/ibHoe Mcno/ibsoBaHvie, 
MrHopwpyioii^ee CBegeHMS, wsnoweHHbie 
3 が Cb, MO>KeT npi/IBeCTM K TpaBMe M/IM 
MarepManbHOMy y wep6y. 
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Ann Baiue み 6 色 sonacHOCTw 


A 


ycjioBHbie 0603 HaweHi/m 


A CMMBOJ1 yK33blB3eT H3 
curHa/i TpeBorn {BKnioMaa 
npeAynpe>KfleHMa). 


Q CMMBO/l yK33blB3eT H3 SSfipST. 
グ 、 ripeflMeT sanpeTa yKasbiBaeTC 月 
BHyTpn CMMBOJia (HanpuMep, 

CMM 巳 OJl cne 日 3 yK33blBaeT H3 
3anpeT pa 360 pKH). 


を 


■ cuMBon yKasbiBaei Ha 
o6 只 33TeJ1bHOe が。 CTBUe. 
KoHKpeTHoe flencTBue yKasbiBaejca 
BHyipn cuMBona (HanpuMep, 

CUM 巳 on c/ieea yKasbiBaer 
Ha HeoGxOflUIVlOCTb M3B；ieMb 
aKKyiviv/iflTopHbie daTaoen). 


A nPEAynPE>KAEHME 

(fl/ifl no/iesoM spuTejibHOM Tpy6bi) 


A 

HnKowa He CMOTpi/ixe npaMO 

Ha co/iH が 4 epe 3 noneeyio 
spure/ibHyK} Tpy 6 y. 


He pa 36 Mpa 6 Te, He peMOHTupyMTe 
w He MOAM 本 M 4 Mpy 6 Te nonesy の 
3pMTe;ibHy の Tpy 6 y. 

Heco 6 jiK>fleHne gaHHoro 

TpeSo 巳 MO>KeT npneecTU k 
nopa>KeHHK> sjieKTpwecKMM tokom 
M/IM HHblM TpaBMaM. 

(§) 

He onycKai^re noneByio 3pi/TT 如 bHyio 
Tpy 6 y 巳 Boqy M He/ie か e 
npeqHdwepeHHO Ha Hee Bo^y. 

Heco 6 ; 110 fleHne flaHHoro 
TpeSoBaHna mowst npwBecTU k 
BOBropaHMio M/iw nopaweHMHD 
3JieKTpMMecKmvi tokom. 


(D 

O 


€ 

O 


(S) 


Ecnw BHyrpeHHwe yacTW noneeoM 
3pMTenbHO 。 Tpy6bl paCKpbinWCb 
B pesynbiare naAeHwg wnw uHoro 
npoMC 山 ecTBMfl, He npwKacaMTecb 
KHMM. 

□puKOCHOBeHne K cnoMaB 山 ewca 
fleiann mokct BbiseaTb 
nopsweHne a/ieKipuMecKi/iM tokom 
MJIM MHyKD TpaBMy. 

Yfla/iMTe aKKyMy/iflTopHbie 
Gaiapen mb Kopnyca n saiew 
3aKa>KHTe npoeefleHne 
peWOHia aBTOpi/IBOBaHHbIM 
npeflCTaenTe/ieM KOMnaHMH Nikon 
no cepBMCHOMy o6cny 氷 HBaHnio. 


ripM o6Hapy>KeHMM Harpesa, 
AbIMa MHM HeO&bl4HO「0 3dn3Xd 
M3 nO/ieBObI SpUTeXIbHObl 
Tpy6bi HeMeq/ieHHO wa/iMTC 
aKKywy/iflTopHbie GaTapen. 

口 anbHew 山 aa SKcrmyaTaiiMq 
MowsT npMBecTM K fiowapy 
n/in oworaM. ripn M3BneMeHnn 
Gaiapen onacawTecb oworoB. 
nocjie nsB/ieweHMfl Gaiapei/i 
3aKa>KHTe npoBegeHne 
peWOHTa aBTOpMSOBaHHbIM 
npeflCTaBUTe/ieivi KownaHnn Nikon 
no cepBMCHOMy o6c;iy>KWBaHM の . 


He McnonbayMTe no/iesy の 
spMTenbHyio Tpy6y, ecnw 
MweeTC 月 BepoflTHOCTb ee 
BOBropaHun wnw Bspbisa. 

He ncnonb3yi/iTe noneByto 
spwTe/ibHy 。 Tpy6y B npucyicTBUM 
B03「opaeMbix rasoB, Hanpuwep, 
nponana v\nv\ napoB 6eH3MHa, 
nocKonbKy 3 to mowst npuBecTU k 
B spbiBy \An\A nowapy. 


A 


Mcno/ibsyMTe TO/ibKO 

aKKyMynnropHbie Garapew, 
npegH33Ha4eHHbie Ann qaHHoro 
M3 が JIMS (cm. TeXHM4eCKMe 
xapaKTepwcTMKM). 
Mcno;ib30BaHMe 6aTapeM 
flpyroM MapKH wjim Tuna mowst 
CT 3Tb npUMMHOM BSpbIBa H/IH 
nop3 米 eHW 月 BneKTpuMecKUM 
TOKOM. 


A BHMMAHME 

(fl/ifl no/ieson spuTe/ibHoi/i Tpy6bi) 


0 

He pacKawMBanre noneBy の 
apuTe/ibHyio Tpy6y sa ee 
peMeHb. 

Ohs MoweTyAapuTb Koro-HnSyflb 

M3 OKpywa の WMX H npWMHMTb 
TpaBMy. 

0 

He noMeiMaiiTe m3 が； iwe Ha 
HeycTOMWMByio noeepxHOCTb. 
Heco6; 110 fleHne flaHHoro 
TpeSoBaHna mowst npusecTM k 
nafleHUK) HBfle/infl m nonyMeHura 
TpaBM. 

A 

He Mcno/ibsynTe a^hhoc 

M3 が nwe npw xogb6e. 

Heco6; 110 fleHMe flaHHoro 
Tpe6oBaHHfl mowst npuBecTU 

K CTOJIKHOBeHMK) c flpyrnMH 
nroflbMM, HaHeceHM の hm yflapoB, 
nafleHuto n flpyruM HecyacTHbiM 
cjiyMaflM. 
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Q 

He ocTaBJiAMTe noneByio 
spwTe/ibHy の Tpy 6 y B 
aBTOModwne B wapKWM wnw 
conHeMHbm が化 nwQo pnqoM c 
060 py 口 osaHweM, Bbiqen 月の琴 m 
T en/io. 

3tO MO>KeT HeraTUBHO CK333TbC 月 

Ha BHyrpeHHMX fleia/iax n/in 
BbIBbIBaTb nOWdp. 

A 

He Mcnonb 3 yMTe opraHMwecKwe 
pacTBopwTenM, Hanpwwep, cnwpT 
q/in OMMCTKM Kopnyca npnGopa. 

A 

か p>KMTe n/13CTMKOBblM MClllOK 
g/in ynaKOBKM AaHHoro ms が ; iwn 

M MHwe Me/iKne AeTa/iM B 
HeAOCTynHbixpnn が Tew Mecrax. 

A 

He AonycKaMTe nonaaaHMq 

Kpbl 山 eK MJ 1 M peSMHOBblX 
HarnasHMKOB 巳 poT が tam. 

B cny^ae npor/iaTbiBSHM 月 tskmx 
fleianew HeMefl/ieHHO o 6 paTMTecb 

K BpaMy. 

A 

Co 6 ； 1 iO 0 aMTe OCTOpO>KHOCTb 
npw pa 6 oTe c noABWWHbiMW 
が Ta/IAMM. 

no/iesaa spuTenbHaq Tpy 6 a 

MoweT Bpaii^aTbca npM ycraHOBKe 

Ha TpeHore. flpn Bpauj^eHnn 

Kopnyca He flonycKame sawaTM 月 
nanbi^eB Mewqy flepwaTe/iew 

6 aTape 內 M MOHTawHWMH 
3neMeHTaMM jpeHorn. 


A 

HeqonycKaMTe na が hmh »nv\ 
yqapoB no none 巳 o6 spwTejibHOM 
Tpy6e. 

3to mowst npMBecTU k 
HenpaBH/ibHoi/i pa6oTe, 
nocKO/ibKy が HHoe M3fle;ine 

ABJiaeTC 月 BbICOKOTOMHbIM 
aneKTpOHHblM yCTpOMCTBOM 
(c ホ yHKUwsM yMeHb 山 eHMfl 
BubpauMM). Bee noBpewfleHnq, 

Bbi3B3HHbie TaKMM o6paiiJ,eHneivi, 

He noKpbiBaioTC 月 「 apaHTwe。. 

A 

Madera lire BosqencTBwq qowqn, 
6pbi3r Boqbi, necKa i/i rpww. 

か HHoe MBflenne 33 琴 weHO ot 

nonaflaHMa 巳 oflbi (coeflWHeHwe 

Kopnyca/oKyn 月 pa M coeflUHeHne 
Kopnyca/Aep>KaTe;ia 6aTapeM 
33 叫嗎州 61 OT nonaflaHM 月 BOflw), 
oflHaKO MsGerawTe bosasmctbi/ih 
が 》 Kfla, 6pbi3r BOflbi, necKa m 「 p 月 3m. 

A 

He Mcno/ibsyMTe ko/i 叫 0 
ホ OKyewpoBKW B Boqe wnv\ nog 
0O>KgeM. 

A 

MsderaMTe pesKwx nepenaqoB 
TeMneparypbi. 

Ecjim Ha nonesyto spure/ibHyio 

Tpy6y flewcTByeT pesKww nepenafl 
TeMneparypbi, Ha no 巳 epxHOCTW 
nv\H3 Momei noABUTbca 

KOHfleHCaT. 

A 

B c/iywae paaApaweHMa ko>km 
o6paTMTecb K Bpany. 
npoAO/iwMTe/ibHoe no/ibsoBSHne 
peSMHOBbIMM HSrnaSHWKSMM 

B HCKOTOpblX C/iyW 月 X MOWCT 
npuBecTU K BocnaneHMio 

KOWM. ripn nOflB/ieHUH K3KHX- 
n\A6o cuMnTOMOB HeMeflneHHO 
o6paTMTecb K Bpayy. 


A OnACHO 

(fl/ifl me/ioHHbix n JiMTueBbix 6373pen) 


ripw nonaqaHMW >km0ko£tw m 3 
nospewACHHOw GaTapew b rnasa 
HewegjieHHO npoMonre r/iasa 
4MCTOM BOgOM M oGpdTMTCCb K 

A 叩 3 ザ， 

Heco6nK)fleHne flaHHoro 
TpeSoBaHwa mowct npuBecrw 

K CHUWeHM の speHM 月 w 

noBpe 戊 fleHMto mas. 


A nPEflynPEWflEHME 

(fljia Li^e/ioMHbix M JiMTueBbix 6aTape た ) 


A 

Heyqa/iqMTe w He が pana^Te 
BHeUlHIOK) 060 JIOWKy ， 

3to MO>KeT npuBecTM KyreMKe 
期 gKOCTM, neperpeBy v\nv\ 巳 spbiey. 

O 

He noqBeprawTe 6aTapeK) 

巳 OSqeMCTBWK) OTKpbITOrO 
n/iaMCHM vinw 叩 eswepHo 

BbicoKOM TeMneparypbi. 

3to MoweT npuBecTM k yre^Ke 
>KHflKOCTM, neperpeBy nnn BspbiBy. 

0 

He licno/ibayMTe OAHOBpeweHHO 
crapbie w HOBbie Garape ル a 

TdKwe 6aTapei/i paaniiHHbix ti/ihob 
w nsroTOBMTejieM. 

3to MoweT npuBecTM k yre^Ke 
>KHflKOCTM, neperpeBy mv\ 巳 spbiey. 


He saMbiKaiiTe HaKopoTKO w He 
pasGupaMTe 6aTape の . 

3toM oweTnpuBecTM KyreMKe 
>KHflKOCTH, neperpeBy mv\ 巳 spbiey. 
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Ami Bauie み 6e3onacHOCTi/i 


A 

ripn yrnni/iBaMMn oaTapew 

MSO/IMpyWTe KOHTdKTbl C nOMO 叫の 
W30 ； 1 月 4MOHHO り neHTbl. 

Conpi/iKOCHOBeHne c flpyrnMi/i 
Meran/iaMi/i MO>KeT ciaib 

npuMMHOi/i neperpesa, Bspbiea n/ii/i 
nowapa. yTi/i/msupyMTe 6aTapen 

B COOTBeiCTBl/lM C MeCTHblMl/1 
Tpe6oBaHi/iaMi/i. 

A 

ripn nonaqaHMM 顧 ^koctm 

M3 6aTapew Ha OAe>KAy v\nw 

Koqy Heweg/ieHHO npoMOMTe 
nopaweHHbiM ywaCTOK 6o/ib 山 wm 
KO/IMW eCTBOM 曰〇かし 
Heco6;iK)fleHneflaHHoro 

TpeSoBSHwg mo^ket npusecTi/i k 

pasflpaweHM の ko 米 i/i. 


A nPEAynPE>KAEHME 

(fl/ig 叫 eno り Hbix 6aTape み） 


ripM OTcyrcTBMM 3ap 叫 a 

Hewe か leHHO m3 巳 ； leKwre GaTapew. 

A Heco6;itofleHMe flaHHoro 

TpeSoBaHMfl MoweT npuBecTU 
K yreMKe wwflKOCTW, neperpeey 
MJIM BSpblBy. 


A OnACHO 

[が!月 6aTapeM Ni-MH (HHKe/ib-MeTa/i/i-rnflpuflHbix)] 



q/iq sapflAKM ncno/ibsyiiTe TO/ibKO 


yKasaHHoe sap 叫 Hoe ycipoMCTBO 

A 

w sapqwauTe weTbipe 6aTapeM 

oqHOBpeweHHO. 

Heco6ji の fleHne gaHHoro Tpe6oBaHMfl 


MO 成 ST npuBecTM K yreMKe ^kmakoctm, 


neperpesy v\n\A 巳 spwBy. 


A 

Co6;i のが MTe npegynpewAGHwa 

M Mepbi npeqocTopowHOCTM, 
yKasaHHbie Ha Garapee. 

Heco6; 110 flCHMe 月 aHHoro 
TpeSoBaHna mowst npuBecTU k 
yTewe >khakocth, neperpeey mjih 
B3pblBy. 

A 

McnonbayureTonbKO 
aKKyMy/iHTopHbie darapeM, 
npegHasHawHHbie qn 月 AaHHoro 

M30enMfl (cm. TexHMweCKMe 
xapaKTepucTMKM). 

Heco6;ito が HMeflaHHoroTpe6oB3HHfl 
MoweT npuBecTU k yreMKe >khakocth, 
neperpesy n/in Bspbisy. 

A 

XpaHi/iTe Garapeu bhc 
aocnraewocTM fleTew. 

6 oco6eHHOCTM c/ieflWTe 3a 

TGM, 4To6bl Ma/ieHbKHe fleTH He 
noMe^anM 巳 poT daiapeio n/in 
flpyrne ivie/iKne fleia/in. B cnywae 
npoiTiaTbiBSHM 月 TaKMX fleianew 
HeweflneHHO o6paTMTecb k Bpayy. 

A 

Co6jik } 口 awTe npaBM/ibHyio 

no/1 叩 HOCTb npii BcraBKe 6aTapeM. 

Heco6;itofleHMeflaHHoroTpe6oBaHna 
MoweT npuBecTU k yreMKe whakoctw, 
neperpesy n/in 巳 spbisy. 

@ 

He noMeu^aMTe Garapew 巳 Boqy m 

He noABepraMTe mx bo3 が !) kTBM の 
BOAbi. 

Heco6;iK)fleHMeflaHHoroTpe6oBaHHfl 
MoweT npMBecTU k yreMKe >khakocth, 
neperpesy w/iw Bspbisy. 

Q 

3apq>KaMTe TO/ibKO 
nepesap 月 waewbie GaTapew. 
Heco6;itofleHi/ie flaHHoro TpeSoeaHwa 
MOKeT npuBecm k yreMKe wmakoctm, 
neperpeey \Anv\ Bspbisy. 


0 

He nogBepraMTe GaTapew 

B03 がり CTBMto OTKpbiToro njiaMeHn 
MJ1M 4pe3MepHO BbICOKOM 
TeMneparypbi. 

HecoGniofleHne flaHHoro TpeSoBaHna 
MoweT npuBecTM k yreMKe >khakoctm, 
neperpesy mjim Bspbiey. 

A 

Co6/i の qaMTe npasw/ibHy の 
non 叩 HOCTb npw BcraBKe 6aTapeM. 
Heco6nK>fleHne 月 aHHoro Tpe6oBaHwa 
MoweT npuBecTM k yreMKe 氷 hakoctm, 
neperpesy m/im BspbiBy. 


He 33MblKdMTe HdKOpOTKO M HC 
paaGnpanre 6aTape の . 
HecoGniofleHne flaHHoro Tpe6oBaHna 
MoweT npuBecTM k yreMKe >khakoctm, 
neperpesy mjim Bspbisy. 

A 

He nepeHocwTC M He xpaHiire 
Garapeii pnAOM c MeTaxiJiimecKMM 
npeAMeraMM, Hanpwwep, 

が n04K3MM Vinw 33KO ； 1KdMM. 
Heco6nK)fleHne flaHHoro Tpe6oBaHi/ia 
MoweT npuBecTM k yreMKe 氷 hakoctm, 
neperpesy unw Bspbiey. 

0 

He Mcno/ibsyMTe ogHOBpeweHHO 
crapbie w HOBbje GaTapew, a TaKwe 
6aTapeM pasnwwHbix TwnoB w 
HsroTOBUTe/ieM. 

Heco6nK)fleHne flaHHoro TpeSoBaHwa 
MoweT npuBecTM k yreMKe 氷 hakoctm, 
neperpeBy m/im BspbiBy. 

A 

ripw nonaAaHMW >km0ko£tw m 3 
noBpewgeHHOM 6aTapeM b rnasa 
Heweg/ieHHO npoMonre r/iasa 
4MCTOM BOgOM M 06pdTMTeCb K 
Bpany. 

Heco6nK>fleHne flaHHoro Tpe6oBaHwa 
MOWeT npUBeCTM K CHW 成 eHUK) 
speHMfl M no 巳 pe>KAeHMto mas. 
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A nPEAynPEMAEHME 

[fljia oaTapen Ni-MH (HHKejib-MeTa/i/i-rnflpuflHbix)] 


A 

He waxiAMTe M He qapanaOTe 

BHe 山 HIOIO 060 ； 104Ky. 

He Mcno/ibsyMTe 6aTapeK>, ec/in ee 

BHe 山 HAS 06 0； 10410 0TC ； 10MJ13Cb 

i/i/in noqapanaHa. 

Heco6; 110 ASHwe flaHHoro TpeSoBSHna 
MoweT npuBecTU k yreMKe >khakoctm, 
neperpeBy mjim Bspbiey. 

A 

Co6/iK>gaMTe npegynpewqeHMa 

M Mepbi npeqocTopo>KHOCTM, 
yKasaHHbie Ha 6aTapee. 

Heco6; 110 ASHwe が HHoroTpe6oB3Hng 
MoweT npuBecTU k yreMKe >khakoctm, 
neperpeBy mjiw BspbiBy. 

(§) 

He noMeu^aMTe 6aTapew b bo 只 y m 

He noABepranre mx BOsqeMCTBWK) 
BOAbl. 

Heco6;itofleHne flaHHoro TpeSosaHug 
MoweT npuBecTU k yreMKe >khakocth, 
neperpeBy mjiw BspbiBy. 

Q 

ripM o6Hapy>KeHMM 

He 山 T3THblX npW3HdK0B, 

HanpwMep, o を ecuBewwBaHwq 
i/i/in が本 opwaqMW SaTapew 
Heweq/ieHHO npeKparnTe ee 
MCnO ； 1b30B3HMe. 

Heco6; 110 ASHwe が HHoroTpe6oB3Hng 
MoweT npuBecTU k yreMKe >KHflKOCTM, 
neperpeBy mjim Bspbiey. 


A 

XpaHMTe 6aTapeM bhc 
只 ocnraeMOCTM fleTew. 

B oco6eHHOCTM c/ieflUTe 3a 

TGM, 4To6bi ManeHbKne flern He 
noMeii^anM b poT daiapeio v\nv\ 
flpyrne ivienKne fleja/in. B cnywae 
npornaTbiBaHM 月 tskmx Aeranei/i 
HeMeflneHHO o6paTMTecb k Bpayy. 

A 

ripeKpaTMTe sap 月 pKy, ecnw sapq 只 Ka 
He aaBepuiMJiacb nocxie wcTeweHWA 
3anjiaHMpoBaHHoro cpoKa. 

Heco6;itoAeHMeAaHHoroTpe6o 巳 aHM 月 

MoweT npuBecTW K yreMKe >kmakocth, 
neperpeey n/ii/i espbiey. 

A 

ripM nonagaHWM 厕 akoctm 

M3 6aTapeM Ha oqewqy m/ih 

Koqy HeMeqjieHHO npoMonre 
nopa>KeHHbm ynacTOK 6o/ib 山 mm 
KO/ limeCTBOM BOqbl. 

Heco6nK)fleHMe flaHHoro 

Tpe6oB3HWfl MO>KeT npuBecTU K 
pa3flpa>KeHi/ito ko>kh. 

A 

ripM cqawe Ha nepepa6oTKy 
wnw npw yTMJiMsauwM GaTapew 

MBO/IMpyUTe KOHTaKTbl C nOMO 叫の 
M30/1 月 4MOHHOM /ICHTbl, 

ConpHKOCHOBeHne c flpyri/iMn 
Meia/i/iaMM mowst craib 
npi/iHi/iHoi/i neperpeea, Bspbiea uni/i 
nowapa. yTH/iwsupyMTe Sarapen 

B COOTBeTCTBWH C MeCTHblMH 
TpeSoBaHW 月 Mi/1. 

A 

Mcno/ibsyure TonbKO 
aKKyMy/iATopHbie Garapew, 
npeqHasHaweHHbie gnn AaHHoro 

M3 が nwq (cm. TexHMwecKMe 
xapaKTepucTMKM). 

Heco6;itoAeHMeAaHHoroTpe6o 巳 aHM 月 

MoweT npuBecTW K yreMKe >kmakocth, 
neperpeey n/in Bspbiey. 


A OCTOPO>KHO 

[flna 6aTapei/i Ni-MH 
(HMKenbrMeTa/in-rnApwflHbix)] 


He 州 apaMTe M He 6pocaMTe 
6aTapew. 

A Heco6nK)AeHne flaHHoro 

TpeSoBaHWfl MoweT npuBecTU k 
yieMKe 氷 makoctm, neperpeey m/im 
BS pblBy. 
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yXOAM TEXHMHECKOE 
OBOiy 期 BAHME 

riOBepXHOCTM /1I1H3 

• Yfla/iflUTe nbiJib c noMoii^bto MgrKO 。 
KMCTOHKM, CBo6oflHO み OT JlK)6blX 
>KnpoB M Mace/ 1 . 

• ル la yflSJieHi/ig c/ieflOB na/i 叫 es nnn 
rpflBH ocTopo>KHO FipoTupaMTe 
nOBepXHOCTM J1MH3 MSrKOM MUCTOM 
xnonHaTo6yMa>KHOi/i TKaHbto nnn 
BblCOKOKaHeCTBeHHOil C3J1 本 eTKOM 
fljifl OMMCTKM J1HH3, He coflepwa 叫 6 。 
>KnpoB M Mace/1 . 。の月 yflajieHUfl 
njioxo noflfla の琴 xca OMUCTKe n 月 Ten 
Mcno/ibsyMTe HeSojib 山 oe 
KOJlMHeCTBO MUCTOrO OIMpTS (HG 
が HaTypupoBaHHOro). He 
Mcno/ibsynTe 6apxaTHy の TKaHb mjim 
o6biHHbie ca/i 本 eTKM, nocKOJibKy 3 to 
MO>K eT npMBecTM K noflB/ieHUK) Ha 
noBepxHOCTM J1MH3 LjspsnuH. 

OmiCTKa/ii/iH3 

• He McnojibsyiiTe 叫月 hmctkh /inHSbi 
oGbeKTMBa SpHTenbHOM Tpy6bl 
Fieldscope MUCTflii^ne cpeqcTBa が i 月 
/1MH3 33p030/1bH0「0 TUnS. 

Bbicipoe 3aMopa>KMBaHMe B 
pesy/ibiare bo3 が MCTBue 
OKMWeHHOrO 「333 MO>KeT npUBeCTM K 
nOJlOMKe JlMH3bl. 


Mepbi npegocTOpowHOCTM 


Kopnyc 

• 月 MTS nbmb C KO/ieCMKa 

中 OKyCMpOBKM C FIOMO 叫 b の MflrKOI/l 
KMCTOMKM. 

• ripoTupaMTe Kopnyc ivmrKO。， hmctom 
TKaHbK). He ncnojibBynTe 6eH30Ji, 
pacTBopme/ib n/in flpyrne 
op 「 3HM り ecKne MUCTRiMne BemecTBa, 
T3K K3K OHM MOryi HOSpeflUTb 
OKpacKy Kopnyca n/in paspyiunTb ero 
peBMHOBbie MaCTM. 

XpaHeHMe 

• Ecnn ycTpoMCTBO He Mcno/ibsyeTC 月 b 
TewHuefl/iwe/ibHoro BpeweHU, 
xpaHMTe ero B npoxnaflHOM cyxoM 
wecTe. Msfle/ine flOJiwHO xpaHUTbca 
6e3 6aTapeM. 

• ripn BbICOKOM BJia>KHOCTH Ha 
noBepxHOCTM jii/iH3bi Moryr 

no 月 BMTbc 月 KOHfleHcaT njin njieceHb. 
nosTOMy xpaHMTe no/isBy の 
BpuTe/ibHyKD Tpy6y B cyxoM 
npoxjiaflHOM MecTe. 
nocne ncno/ib30BaHMfl nog flowflew 
c/ieflyei t 叫 aTejibHO BbicyujMTb 
npudop npn KOMHaiHOM 
TewnepaType, nocne Hero xpanuTb b 
npoxjiaflHOM cyxoM mgcts. 

• He ocTasnaMTe spuTenbHy の Tpy6y 
BHyipn aBTOMo6M；ia b >KapKMM n/in 
CO/IHeHHblM flGHb M/IM B6nH3M 

060 pyqoBaHMfl, reHepupyrau^ero 
Termo. 


3to MO>KeT noBpeflMTb npn6op mjim 
OK asaib HeraiMBHoe b/im 月 Hue h 3 ero 
pa 604 ne xapaKTepucTHKH. 

B0A03A 叫瞩 EHHblE 
MOAE/IH 

• repMeTMMHafl ccklim 月 qaHHOro 

nsfle/iM 月 aB ； i 月 eTcg 

BOflOHGnpoHMi4aeMoi/i KOHcrpyKMueM, 
Bano/iHeHHOM 330 tom, hto 
oSecnewBseT ycTOMHUBOCTb k 
B 03fleMCTBM の KowflCHcaTa M rmeccHM. 
CoeflMHeHne Kopnyc/oKy/i 月 p n 
coeflMHeHne Kopnyc/flep>KaTejib 
6aTapei/i BOflOHenpoHULiaeMbi. He 
Mcno/ibByi/iTe noq flowflew b TeneHne 
flnuTenbHoro epeivieHU mjim b6;im3h 
BOflbl. B TaKMX yc/iOBM 月 X He 
OTnycKame Bau^e/iKy が p>K3Tejig 
6aTapei/i m He CHUMaMie OKy/i 叩 bi. 

• Bo M36e>KaHMe noBpewfleHUM m b 
i^enax 6e3onacHOCTM BbiTupaMie 
BJiary, npe>Kfle hem npuciynuTb k 
pery/inpoBKe noflBH>KHbix fleia/iei/i 
(pyHKM <|)OKycnpoBKM, OKy/1 月 pa M T. fl.) 
noneBoi/i spuTe/ibHO 。 Tpy6bi. 

• qn 月 noflflep>KaHng no/ieBOn 

spuTe/ibHOM Tpy6bi EDG VR b 
OTJ iMHHOM cocTO 月 Hnn Nikop VisioH 
peKOMeHflyeT npoxoflUTb pery/iapHoe 
Texo6c/iy>KMBaHne y 
yno/iHOMOHeHHoro npeflCTSBMTe/ia 
KOMnaHMM. 
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3ALMMTHA9 HAK/IEI/IKA 

• He yfla/iflMTe 33 叫 hthv の HaK/ienKV 
noBaflM flepwaTen 月 6aTapeM. ゴ to 
MO>K eT BbIBBdTb c 60 H B pa6oTe 
M3flejing M3-33 CTaiMHeCKOrO 
3/ieKTpMHeCTBa. 


33 琴 THsg HaK/iewKa 



GQ CMMBO/I COpTHpOBKM MyCOpa, MCnOJIbSyiOWMMCfl B eBponeMCKMX 
—^ CTpaHax 

flaHHb ぶ cviMBon 03HaMaeT, hto sTa SaTapea flo/iwHa 
yTwiM3MpoBaTb ぴ OT 凸 fi/ibHo oT flpyroco Myco 白 a. 
npwBefleHHa 月 Hnwe mh ホ opMaLina KacaeTca TO/ibKO 
no/ibsoBare/ieii H3 crpan Esponbi. 

•舶 HHas 6aTapes qo/iwHa yiH/ii/Bi/ipoBaTbcs 
OTfle/ibHooT flpyroro wycopa b cooTBeTCTsyiomMX 
npneMHbix nyHKTax. He bw も pacbieaPiTe flawHyto 
6aTape 田 BMecre c 6biT0BbiM wycopoM. 
•flono/iHMTe/ibHyio mh 本 opwauM。Bbi woweTe 
no/iywMTby npo 凸 aBna n/iny wecTHbix B/iacieM, 
OTBewatoinwx 3a yTH/inBaui/ito Mycopa. 


X 


GQ CMMBO/I COpTHpOBKM MyCOpa, HCnonbSyiOLUHMCfl B eBponeMCKMX 
CTpaHax 

flaHHbiM cMMBon osHanaeT, hto 3tot npoflyKT 月 o/iwch 
yTn;iM3MpoBaTbCfl OT 口 e/ibHo OT 口 pyroro Mycopa. 
ripHBe 口 eHHan Hwwe HH4>opMai4Ms KacaeT ぴ To/ibKo 
no/ibaoBare/ieti m 3 crpaH Esponbi. 

■ 口 aHHafl npoflyKT 凸加？ KGH yrn/iMsupoBaTbca 
OTfle/ibHO OT 月 pyroro Mycopa b cootbct 口 By の mux 
npneMHbix nyHKTax. He 目 bi ち pact 旧 aiiTe flaHHyio 
6aTapeio Bwecre c 6biTOBbiM wycopoM. 

■ 口 ono/iHMTenbHyto mh ホ opwawio Bbi MoweTe 
no/iynuTb y npo 口 aeya M/my wecTHbix B/iacreii, 
OTBewaio 琴 X 3a yrnnnsaumo Mycopa. 


X 
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3a 甲 Ta OT HewenaTeiibHoro bo3 が i/iCTBi/m Ha psqi/iocB 巧 3b 

口 aHHbi 內 npuSop C00TBeTCTByeTTpe60BaHi/iflM Hacin 15 flpaBH/i FCC. Pa 6 oTa npi/i 6 opa cooTBeTCTByer laKHM 
flByM yC/lOBHflM ： 

( 1 ) flaHHbIM npn 6 op He MOWeT 6blTb HCTOMHHKOM HeflOnyCTMMbIX noMex; 

( 2 ) flaHHbiM npn 6 op flO/iweH npnHi/iMaib Jiio 6 bie bxo が琴 e nowexn, bk/i の yaa nowexn, KOTopbie Moryr Ha- 
pyLUMTb Hopivia/ibHyio pa 6 oTy npn 6 opa. 

口 aHHoe 060 py が ) BaHne npoeepeHO Ha cooTBeTCTSwe orpaHi/meHnaM fljia ui/i^poBbix ycrpoi/icTB K/iacca B 
comacHO Hacrn 15 PlpaBUJi FCC n fli/ipeKTUBbi E し o6 3 j\/lC. TaKne orpaHnyeHna paspaSoTaHbi fljia Hafl/iewa- 
叫 ew 3a 琴 Tbi OT HeflonycTi/iMbix noMex b cTaunoHapHbix ycraHOBKax. か HHoe 060 pyflOBaHne renepi/ipyeT, 
Mcno/ib3yeT m mokct M3/iyyaTb pafluoyacTOTHyro 3Hepri/iK) npn Heco6/i の fleHi/in pyKOBOflCTsa no BKcn/iyara- 
14111 1 ,a TaK>Ke mokct BbiSBaib HeflonycTUMbie nowexn b pa6oTe cpeflCTB paflMOCBflsn. OflHaKO「apaHTupoeaTb 
OTcyrcTBue noMex b onpefle/ieHHbix ycraHOBKax HeBOSMOWHO. Ec/ii/i flaHHoe 060 pyflOBaHne craer npuMUHOi/i 
HeflonycTMMbix nowex npnewa paqi/io m/im Te/ieBi/iBMOHHoro cwma/ia, koto pwe mo>kho onpefle/imb, bkji の yag 
M BbiKJi の yaa npuSop, no/ibBOBare/i^iM peKOMeHflyeTca nonbiTSTbca ycrpaHUTb nowexn OflHi/iM mb Hi/iweonn- 
caHHbix cnoco6oB: 

• CweHUTe nojio>KeHi/ie npnewHOn aHieHHbi i/i/im nepewecTHTe ee b flpyroe MecTO. 

• yeejiuMbTe paccTO 月 Hue Me>Kfly npuSopoM m npi/iewHUKOM. 

• ripoKOHcy/ibTupyi/iTecb c 0 ホ MLina/ibHbiM flMJiepoM i/iJiM ORbiTHbiM cneuMa/iHCTOM HO pafluo-1/1 Te/ieannapa- 
Type. 

UaHHbi 內 L|H(|)poBoii npuSop K/iacca B cooTseTCTByeT BceM TpeSosaHU 巧 m Plo/iOKeHi/ifl KaHaflbi o 6 ycrpoi/i- 
CTBax, npOM 3 BOflg 準 X nowexn (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations). 
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OcHOBHbie xapaKTepMCTi/iKi/i no/ieBOM spMTe/ibHOM Tpyobi ED む VR 


Mofle/in 

□o/ieBafl BpuTe/ibHafl Tpy6a EDG 85 VR 

FloneBaa spuTentHag Tpy6a EDG 85-AVR 

Tun 

npawafl 

Vr/ioBaa 

ゴホ本 eKTM 巳 HbIM fluaweip nHHBbl OOteKTUBa (MM) 

85 

85 

MMHMivianbHoe paccTOSHne ホ OKycwpoBKW (m) 

5 

5 

口 jiMHa (MM/g のり M) (TO/ibKO Kopnyc) 

379/14,9 

398/15,7 

Bbicoia X Lui/ipMHa (mm/a の內 m) (lo/ibKO Kopnyc) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Macca {r/yHiinw) (ro/ibKO Kopnyc) 

2.400/84,7 (6e3 aKKywy/iflTopoB) 

2.400/84,7 (6e3 aKKyMy/iflTopoB) 

3(t)ct)eKTbi ywcHb 山 eHWfl BwGpaynw (npn 25°C)' 

Ha6nK)fleHne: CieneHb BuSpaunn yivieHb 山 aeTca npniviepHO p,o 1/8. 

リ M 如 OBbie spuTe/ibHbie CMCTeMbi: BKBUBaneHT CKopocTM saTBopa npniviepHO Ha 2 ocia- 
HOBKM 6blCTpee 

HCTOMHMK nUTaHMfl 

14 如〇川〇內 aKKyiviyjiaTop AA x4, JinTneBbii/i aKKyiviyjiaTop AA x4, 
n/in aKKyiviyjiaTop AA Ni-MH (HMKe/ib-MeTa/i/i-rMflpwflHbi 内） x4 

ripoBepKa 6aTapei/i 

CBeTOfluofl 

CpoK BKcn/iyaiaMMU aKKyiviy/i 月 TopoB (npn 25°C) ^ 

meno^HOM aKKyiviyjiaTop AA — npuMepHO17 mbcob, nmneBbiM aKKywynflTop AA — 31 Mac, 
aKKyiviyjiaTop AA Ni-MH (HMKenb-ivieTa/in-rMApuflHbii/i) — npmviepHO15 wacoB 

OyHKMMfl 3BTOM3TwecKoro OTKnioyeHM 月 nuTaHUfl 

ABTOMaTMMecKoe BbiKHioMeHne nwTaHMa (npniviepHO 30 MUHyr nocne 巳 K/itoyeHwa VR) 

3MC 

VCCI KJiacc B, FCC yacTb 15 noflpasflen B K/iacc B, flupeKTMBa EC wn BMC, AS/NZS 

OxpaHa OKpywa 。 山 iSW cpe 月 bi 

SKOJiornyHaa ctsk/i 月 HHaa oniMKa, RoHS, WEEE 

Pa6oMaa TewnepaTypa/B/iawHOCTb ( 山 TaTHaq) 

-20 て 一 +60°C/80% OB (6e3 o6pa30BaHna KOH^eHcaTa) 

Pa 604 a 月 TewnepaTypa/BnawHOCTb 
(npn McnojibsoBaHMM VR) 

-10 て 一 +40°C/80% OB (6e3 o6pa30BaHMa KOMfleHcaia) 

KOHCTpyWMfl *3 

BoflOHenpoHULtaeMafl 山〇 2 m b leMeHne 10 muh.) \a OTcyrcTBue sanoTeBaHna sa cmct asoia 
(coeflUHeHne Kopnyc/oKynap m coeflUHeHne Kopnyc/flepwaTe/ib 

6aTapeM BOflOHenpoHMqaeMbi j 

Bpai^eHne Kopnyca 

の MKCMpOBaHHbM 

Bpao^eHMe 


Ha ocHOBaHMM M3MepnTe/ibHoro CTaHflapia noneso を spuie/ibHow Tpy6bi Nikon (c McnonfasoBaHneivi ipeHori/i). CpoK BKcn/iyaTaqun 6aTape 內 saencuT ot 
> yc/ioBUM 3KcnnyaTaMMM, Tewineparypbi m Bn6paLtnn. " FlpuGop HE npeflHasHayeH Mcno/ibsoBaHwa nog BOflOM. 

'* BoflocTOMKOCTb ； flpoBepeHO BOflHbiM 3KBHBaneHT0M flo 1 MM B MMHyT, nafleHnec BbicoTbi 6o/iee 200 MM B TeneHne 10 MUHyi (npn HopManbHOM ncnonbso- 
BaHWM c npaBwibHbiM npucoeflUHeHneM OKynapa k Kopnycy). .ろ Kopnyc mo>kho epau^aTb nofl 0°, ±45。, ±90°,+135° n 3a 本 WKCwpoBaTb c noMou^bto sawnwia. 

AKceccyapbi noneBOw 3pi/iTejibHOM Tpy6bi EDG VR 

• KpbiLUKa fljifl sawMTbi OTflOw が x1• KpbiLUKa KpenjieHM 巧 （npnKpermeHa K Kopnycy)x1 

• Kpbi 山 Ka/iMHSbiobteKTMBaxI• LUe/iOMHOnaKKyMy/iflTopAAx4 • PyKOBOflCTBO no3KcnjiyaTaL|MM (flaHHbiii OyK/ieT) 
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HoMCHK/iaTypa noneBOM 3pi/iTe/ibHOM Tpy6bi EDG VR 


① JlMHsa oSteKTUBa 

⑥ KpbILUKa /lHH3bl oSteKTUBa 

③ B/ieHfla (BbiflBMWHag) 

④ (POKyCl/ipOBOMHOe KO/l 叫 0 

⑥ OKy/igp (onL4M 月） 

⑥ KpbILUKa OKy/iapa 

(fl/ia Aono/iHHTe/ibHOro OKy/iapa) 

⑦ MeiKa saMKa OKy/igpa 
⑥ KpermeHne LUTari/iBa 
(9)3a>KMM 

⑩山 TaTMBHoe mes が ) （ 1/4") 口 mes が） 
⑩ ToMeMHbie OTBepcTi/ia (4 OTBepcma) 
® KpenewHoe ko/i 叫 0 

®cm 

® KHOnKa BKJl./BblK/l. VR 
® PyMKa SjlOKHpOBKM VR 
(® 口 epwaTe/ib SaTapen 
⑩ (Pi/iKcarop flepwaTejia 6aTapei/i 


(Mofle/ib c yr/iOBbiM KOpnycoM) 
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⑩ 


ycTSHOBKa M yAa/iGHwe OKy/i 叩 a 


I flpuKDermeHne _ I 



CHHTHe 



① BciaBbTe OKy/iap B 
Kopnyc Fieldscope, 
BbipOBHAB MeiKH C 
o6enx CTopoH. 

③ rioBepHMTe B 3aMKe 
npOTUB MaCOBOM 
cTpe/iKM flo ii^e/iMKa. 
□puMeMaHne. OKy/isp 
He;ib3a 6yfl,eT noeepHyib, 
ecjiM OH He GyqeT 
BCTaB/ieH B Fieldscope Ha 
flocTaT04Hy の rjiy6nHy. 


Ha>KMMTe Ha pbwawoK 
3aMKd OKy/iapa B 
HanpaB/ieHMH ©. 
3aTeM CHMMMTe OKy/iap, 
noBopawBag ero no 
MacoBOM CTpe/iKe ⑥. 


(Cm. pa3fle/io6 OKy/iape.) 


OoKycMpOBKa/BbiABWKHan 6jieHAa 
OoKycMpOBKa 

• か a BbinojiHeHug ^OKycnpoBKM noBopaMi/iBai/ire 
本 OKycupoBOyHoe ko/i 叫 o. 

hpH noB 巧 OTe (t)OKyci/ipoBOMHoro koji 叫 a no MacoBOi/i 
cTpejiKe めホ OKyc HasoflUTcg Ha yfla/ieHHbie oSteKTbi. 
ripH noBopore (t)OKycnpoBOMHoro koji 叫 a npoTHB 
MaCOBOH CTpe/lKM (D ホ OKyc HaBOflMTC 巧 Ha 6 ； lM3KMe 


oSteKTbl. 



BbiABMWHafl 6jieHAa 

• BbiflBi/iranTe h saflBi/irai/iTe 6/ieHfly npn OTKpbiTOi/i 
Kpbi 山 Ke oSteKTi/iBa. Ec;ii/i Kpw 山 Ka SyqeT saKpbira, 
nepeABi/i>KeHMK) 6/ieHAbi 6yfleT npenarcTBOBaTb 
flaBJieHne Bosflvxa BHVTpu 6/ieHflbi. 
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Bpaii^eHMe KOpnyca (TO/ibKO ycraHaB/iMBaeivibie now yr/iOM MO^en\n) 


• Oc/iaobie 3a>Ki/iM, noBepHye ero npoTUB MacoBOi/i cipe/iKn, laKi/iM oopasoM, MTOObi 
Kopnyc MO>KHO 6bmo nosepHyib. 

• Kopnyc mo>kho ycTSHOBUTb nofl c/ieflyio 琴 mm ymaMi/i: 0°, ±45。, ±90。, ±1 35。. 

• 3aT 月 「MBaHi/ie sawnivia (|)MKCnpyeT Kopnyc nofl TSKy 叫 mm yr/iOM. 

• ripn BpameHMi/i Kopnyca HeflonycKa か re sawaTug na/i 叫 ee Mewfly flepwaTe/iew 
6aTapei/i n MOHTa>KHbiivin a/ieivieHTaMM TpeHom. 
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BcTSBKa oarapei/i 

1 . し HMMMTe が pware/ib oarapen c KOpnyca 

OcBo6ofli/iTe 6/iOKi/ipoBKy flepwaTe/ia SaTapen (Pi/ic 1),sare/vi chumuts ero c 

KOpnyca no/ieBOi/i spure/ibHOn Tpy6bi (Pmc. 2). 

2. BcTdBbTe Garapeu 

BcraBbie SaTapen b HanpaB/ieHun, yKasaHHOM BHyrpn flepwaTe/ia 6aTapeii (Pmc. 3). 

3. npMKpenMTe K KOpnycy nonesoii 3pMTenbHo6 Tpy6bi 

PasMecTHTe qepwaTe/ib 6aTapei/i, ksk noKasaHO Ha (Pi/ic. 4) i/i sareivi Ha>KMMTe 

Ha 6 jim>kh のの CTopoHy flepwaTejifl fl/ig 本 HKcaiinn (Pmc.1). 

Mepbi npe^ocTOpowHOCTM npi/i sapapKe GarapeM 

• 口 0 BaMeHbi 6aTapeM y6eflMTecb, hto pywa 6noKnpoBKH VR HaxoflUTca b 3a6;io- 
KupoBaHHOM no/io>KeHni/i,M BaieM CHMMUTe flepwaTe/ib GaTapen. Ec/iu pywa He 
3a6;ioKnpoBaHa, c/iyyawHoe Ha>KaTne Ha KHonKy bk/i の yeHug/BbiKJi の yeHns moket 
npuBecTM K BK/i の yeHM の VR. 3to MO>KeT Bbi3BaTb c6om b pa6oTe 

• ripn saMeHe 6aTapen BHe noMeii^eHna y6eflHTecb, mto b gepwaTe/ib 6aTapen He 
nonana BOfla. 

• He flonycKawTe conpuKOCHOBeHua Mera/i/inMecKi/ix npeflMeroB c coeflUHeHneM 
fl,ep>KaTe;ifl 6aTapeM. laKoe conpuKOCHOBSHne mokgt Bbi3biBdTb npo6;ieMbi. 

の MKcaqMfl が pwareiifi Garapeu 

• 3a 本 HKCupyuTe flepMaie/ib SaTapen b npaen/ibHOM nojio>KeHHM n ySeflUTecb b Ha- 
が米 HOCTU 本 HKCai4MM 

(Pmc. 1).B npoTUBHOM c/iyyae flepwaTe/ib MoweT BHesarmo ynacTb. 

AepwMTe coeAMHeHMfi が pwaTena GarapeA b m/iCTore 

• He OTKpbiBawTeflepwaTe/ib 6aTapeM b yc/ioBwax noBbi 山 shho 。 BJia 米 hoctu, Hanpu- 
Mep, nofl flo>KfleM n/in Bos/ie Mopq, a TaK>Ke b 30H3x noBbi 山 eHHOM ssnbmeHHOCTH. 
3 tO MO>KeT nOBpeflMTb KOHTaKTbl. 

• ripn sapflflKe 6aTapeM He sarpgsHSMTe KOHiaKibi, nocKO/ibKy bo3mo>kho yxyfl 山 eHne 
KayecTBa MX pa6oTbi. 

l/Icno/ibsyMTe no/iHOCTbio sapnweHHbie Garapeu npn hm3kmx reMnepary- 

pax M noAroTOBbTe sanacHbie 6aTapei/i. 

• ripn McnojibBOBaHMM He no/iHOCTb の 3apfl>KeHHbix 6aTapei/i 本 yHKL4Ma VR moket He 
pa6oTaTb. B yc/ioBnax hubkmx TewnepaTyp ncno/ibsyMTe HOBbie h;im no/iHOCTb の 
3apfl>KeHHbie SaTapen. XpaHnie sanacHbie 6aTapen b len/ie fl/ia o6ecneyeHMfl no- 
nepeMeHHoro ncno/ibBOBaHna. Ec/in 6aTapen He pa6oTa の npn hmbkhx reMnepary- 
pax, OHM Moryi pa6oTaTb npn o6bNHOM leivinepaType. 


































固 
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因 
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(DyH 叫 1/19 VR (yivieHbiijeHMn Bwopaqi/m) 

1 . yGeqMTecb, hto Garapen ycraHOB/ieNbi b が pwarene 6aTapei/i 

2. noBepMMTe pyHKy GnoKupOBKw VR u cooTHecnre ivieTKy c 
nonoMeHiieM 〇 (Pnc. 5) 

3, 0 か … pas HawMMTe KHonKy BKnioweMWi/BbiKJi め w 色 hma VR am bkhio- 
weHMfl ASHHOM 本 yHK4m/i (saropMTca se/ieHbiii CBeTOgnoA) (Pnc. 6) 

* KHoriKa BK ； iK)HeHMfl/BbiK ； iK)MeHM?i VR pa6oTaeT, TO/ibKO ecjiM pyMKa 6 ;iokm- 
poBKM VR cooTHeceHa c no/ioweHneM 〇 . 

* VR aBTOMaiMMecKM BbiK/inyaeTca npuMepHO yepes 30 MUHyi noc/ie BKntoye- 
HMfl ((|)yHKL|M 月 aBTOMaiMMeCKOrO BbIKn の 4eHM 月 nUTaHMfl). 

* ripM MCnO/lbSOBaHMH L4M(|)pOBOrO Ha6 ； l の fleHM 月 Heo6xOflMMO OTKJltOMMTb Ha- 
CTpOMKy VR. 

* riocKO/ibKy 本 yHKL|M 月 VRflaHHoro MSflenna npeflHasHayeHa fl/i 月 ncno/ibsoBa- 
HMfl c TpeHoroM, peKOMSHflyeTCfl ncnonbsoBaTb rpeHory. 

* Ecnn Be/ieHbiM CBeiOflnofl He saropenca, 3 to osHaMaei, mto 3apafl 6aTapeM 
HeflocTaioHeH m hx cneflyei saMeHnib. 

Otk/1 め weHiie ♦yHKUMM VR; 

Ha>KMMTe oflMH pas KHonKy bkji の yeHMa/BbiK/i の yeHna VR fljia bnk/ik)- 
MeHMfl 本 yHKL|MM VR. SaTSM noBepHMTe MeiKy pyMKi/i 6 jiokhpobkm VR b 
no/ioweHMe 6 jiokmpobkm. 

• y6eflHTecb, mto weiKa pyMKH 6 ;iokmpobkm VR noBepHyra m Bai^e/iKHyra b 
nojio>KeHMM O flo BK/iJoyeHMS VR. 3anpeLij,aeTCfl MSMSHATb no/iOKeHne pyy- 
KM 6/ioKnpoBKM VR, sc/iM flaHHaa ホ yHKL|Mfl BKJi の WHa. ripn nepeiviemeHMM 

本 yHKi4Hfl VR npnHyflMTe/ibHO BbiK/itoyaeTcg, n TaK>Ke BbiK/i の yaeTcq nuTaHne. 

• flpn ipaHcnopTupoBKe yGequTecb, mto weiKa pyMKH 6;iOKnpoBKH VR Haxo- 
flUTca B 3a6;iOKMpoBaHHOM no/ioweHMM. B npoTUBHOM c/iyyae npn nafleHnn 
M/iM yflape bo3mo 米 Hbi npo6;ieMbi b pa6oTe ycipoi/icTBa. 

• CHMMUie Kopnyc no/ieBon apme/ibHOM Tpy6bi c ipeHom npn ipaHcnop- 
TupoBKe BO M36e>KaHMe cjiyyawHoro nageHna m npoMMX ygapoB, KOTopbie 
MoryT noBpeflMTb nsflejine. 

• He CHUMawTe flepwaTe/ib 6aTapei/i c Kopnyca, ecnn BK/iioMeHa 本 yHKiiMfl VR 
(Korfla CBSTMTca CBeiofluofl). 3 to mo 米 eT BbiBbisarb npo6;ieMbi. 

• M3o6pa>KeHMe cnerKa CMemaerca b reMeHne HecKO/ibKHx ceKyHfl noc/ie 
BK/iKjyeHM 月 VR, flaHHoe AB/ieHne HopwanbHO. 

• Rocne BK/itoyeHns VR c/ibi 山 eH 山 yw npuBOfla. 3 to HopiviajibHoe AB/ieHne. 
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PyMKa 6 ； 10KMp0BKM VR 



KHOHKa BK 几 / BblK/1. VR 


3 e;ieHbii/i CM 月 , KOrfla 
本 yHKL|Hfl VR BK/iiOMeHa 


OKyn 巧 pbi 




FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 


FEP-75W 


riepexogHoe koji 叫 oTS flepexogHoe koji 叫 0 DS 

r - n 

\m m\ m 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


BBopaMUBame OflHy m 3 HacaflOK b OKy/i 月 p fljia 
ncno/ib30BaHHfl. 
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TexHMwecKwe xapaKTepMCTWKw OKy/i 巧 pa 


Mofle/in 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

-1 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Pea/ibHoe no/ie speHnq (。） 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1, ド* 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2, 8-1,4** 

BuflUMoe none speHM 月（°)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

rio/ie speHM 月 Ha yfla/ieHnn 

58/173 

42/U6 

42/126 

33/99 

24/。 

17/52 

38-19/115-58** 

1 .000 M/apflOB (M/4)yTOB) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

BblXOflHOM SpaMOK (MM) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1 ず* 

OTHOcmenbHafl apKOCTb 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

yflaneHMe BbixoflHoro 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1ス〇 

18,4-16,5** 

spa^Kd (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1ス〇 

18,4-16,5** 

凸 /IMHa (MM/fllOMM) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: noBopoTHO- 
BblflBM 成 Horo TWna 

79/3,1: DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3夕 

HapywHbi 內 fluaweip (mm/a の內 m) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Bee (r/yHUMM) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

KOHCTpyKMMfl 

Bo 月 OHenpoHnuaeMaa (flo 2 m Ha 10 muh.) h saiUiM 叫 SHHaa ot bosacwct 巳 w 月 ryiviaHa c HanonHeHnew 
asoTOM M ynnoTHUTe/ibHbiMM Ko/i 叫 aMM (Kopnyc/coeflMHeHne OKynapa BOflosa li^m iiJ,eH h bie) 


BepxHMM p 月 fl: ripn nogcoeflUHeHnw K no/iesoM BpmenbHOM Tpy6e EDG/EDG VR cepnn 85 
Hmwhmm pqfl: ripn noflcoeflMHeHMM k noneson spmenbHOM Tpy6e EDG cepnn 65 
* Hucno paccMMiaHO no 本 opiviy/ie [tan 山' = 「 xtan 山] BuflWMoe no/ie speHnq: 2 山', YBenuMeHne: f, Pea/ibHoe none speHna: 2 山 
** ripn CaMOM HM3KOM H C3MOM BbICOKOM yBe/IHMeHUH 
*** Co CbeMHblM H 317133 HWKOM nOBODOTHO-BblflBUWHOrO TUna 
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HoMCHK/iaTypa OKy/inpa 

① Okv/1 巧 P 

③ Pe 3 HHOBbll/l H 317133 HMK 

③ Kojl 叫 0 pery/lUpOBKM BbICOTbl 
OKy/igpa 

④ Koji 叫 OTpaHccboKaTODa (sywa) 

⑥ PbiMa>KOK saMKa OKy/iapa 

⑥ MeiKa 3 aMKd OKy/iapa 

⑦ Kpen/ieHi/ie OKv/iapa 

瓜。 マ尸 FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER FEP-20-60 

饭 riepexoflHoe ko/i 叫 oTS 



— FEP- ゴ OW c nepexoflHbiM 

AKceccyapbi OKy/inpa ko/i 叫 omTS 

• Kpbi 山 Ka OKyjiapa (npnKpermeHa k Kopnycy) x1• KpbiLUKa KpermeHM 只 （ npi/iKpermeHa k Kopnycy) xl 

• (Dyr/iap xl 

か月 FEP 25-LER: PesnHOBbii/i HamasHUK (npnKpermeH k Kopnycy) xl 

0/1 月 FEP-30W*: flpuHafl/iewHOCTM Ko/ibya DS (KO/ibi 40 DS, Kpbi 山 Ka OKy/iapa fl/i 巧 DS, pesuHOBbin Har/iasHUK) 

* ripn nocTaBKe c saBOfla noBopoTHO-CKOJibsa 叫 ee ko/i 叫 0 (TS) npnKpenneHO k Kopnycv, a npi/iHaflne>KHOCTH 
KO/lbLja DS (KOJlbl 4 O, KDbl 山 Ka OKV/lflDa fl/1 月 DS, peSMHOBbI た HarnaBHMK) HaXOflRTCfl B KOpo6Ke. 
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COBMeCTI/IMOCTb OKy/l 巧 pOB 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (HamasHUK nOBopoTHO-BbiflBM>KHOro Tuna) 


ル 19 BbmOJlHeHMS 
pery/inpoBKH 
noBopaMHBai4Te 
KO/l 叫 0 HaCTpOI4KM 
BbicoTbi OKynapa. 






OoTocteiviKa c noMoii^bto 本 po 巳〇內 
KaMepbi (digiscoping): Mcno/ibBywie 
peSMHOBbIM Har ； ia3HMK B C/IO 氷 eHHOM 


nojio>KeHnn. 


MoweT 6blTb nOflCOeflMHeH KpOH 山 tcmh 
A ； ! 月本 pOBbIX ホ OTOKawep. 


Ha 6 ; 110 月 eHne (no/ibsoBaTe/in, 
HOCfl 琴 e OMKH )： 
PeSMHOBbIM HSr/iaSHMK BblflBUraeTCfl 
npM6jin3MTenbHO Ha 5 mm. 


Ha6nK>AeHne (nonbBOBare/in, He 
Hocawwe omkm): 

Pe3HHOBbii/i HarnasHUK BbiflBwraeTC 月 
6o;iee Mew Ha 5 mm . 


FEP- ゴ OW (npeflycMOTpsHO flea Tuna HamasHUKOB: DS h TS) 


$aKTW4ecKa 月 flnuHa b BbiflBMHyioM 
COCTOflHMM MOWST OTJlMMaTbCfl 
B BaBUCHMOCTM OT KOHKpeTHOrO 

ncnojibsyeMoro OKyn 月 pa. 


[ 


riepexoflHoe koji 叫 0 DS 


] 


riepexoflHoe KonbuoTS 



CDoTOCbeMKa C nOMOll^btO 
MM(t)poBOM KaMepbi (digiscoping) 
〔HWMMTe npefloxpaHMTenbHbiM 
pesMHOBbiM HarnasHUKflJia 
MCn 0 J 1 b 30 B 3 HM 月 . 


MoweT 6biTb noflcoeflMHeH 
KpOH 山 TeHH flJia LIM ホ pOBbIX 
(boTOKawep. 


Ha 6 n のが Hue: 
ripMKpenwTe 
n pefloxpa H UTe/ibHbii/i 
IpeSMHOBblM Har/iaSHMKflJlfl 
ncnonbBOBaHMfl. 



noBepHMTe 

^ - 1 peSMHOBbI 內 

''N Har/iasHMK 


yCTSHOBKW. 


Ha 6 ; 110 flCHwe 

(nonb30B3Tejiw, Hocai^ne 

OMKH )： 

Mcnojibsyme pesuHOBbiM 
Har/iaBHMK b c/iowshhom 
nojio 氷 eHMW. 


HadnKDfleHne 
{nojibsoBajenn, He 
HOCflWHe 04 KM): 

HcnonbBynTe pesMHOBbm 
HSr/iaSHMK B Bbifl 巳 WHyTOM 
nonoweH M m .no/ioweH m m . 
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F が-パ LER (cbeMHbiM pesuHOBbiw HamasHMK) 




の OTOCbeWKS C nOMOLi^bK) L|H ホ pOBOW 
KaMepbi (digiscoping): 
CHUMMie npefloxpaHMienbHbiM 
pesuHOBbiM Har;ia3HMKflnfl 
MCn0J1b30 巳 3HM 月 . 


Mo>KeT 6biTb noflcoeflMHeH 
KpOH 山 TSMH flJia L|M 如 OBbIX 
本 OTOKSMep. 


Ha 6 ; 110 flSHMe: 

□pnKpenuTe n pefloxpa h ure/i bH bi m 
peSMHOBbIM Ha"ia3HWKa；ia 
ncnonbsoBaHna. 


FEP-20-60 (HamasHMK noBopoTHO-BbiflBUWHOro Ti/ina) 

(KpOH 山 TeHH flJl 月 4M 本 pOBbIX 中 OTOKawep H© MOWeT 6blTb nOflCOefll/IHeH.) 




noBepHMTe pesuHOBbi 內 HarnasHUK 

fljia ero ycTaHOBKM. 


Ha 6 jito 月 eHMe {no/ibsoBaienM, 


Ha6nK)fleHne (nonbBOBaTe/in, He 

HOC 月琴 e 04KH )： 


HOCa 琴 e 04KM): 

HcnojibsyMTe pesuHOBbiM 


Mcnonb3yi/iTe pesuHOBbiM 

Har;ia3HMK b c/io 氷 shhom 


Har/iaSHMK B BblflBUHyTOIVl 

no/ioweH 鼠 


nonoweHMM. 
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Indice 


Para a sua seguran;a.156-160 

Precau が es.161-162 

Protegao contra interferencia prejudicial de 

comunica が 0 por radio.163 

Especifica が es/acessorios principals do Fieldscope 

EDGVR.164 

Nomenclatura do Fieldscope EDGVR.165 

Montagem e remo^ao do oculo.166 

Focalizaq:ao/deslizamento do sombreador.166 

Giro do corpo (somente o modelo angulado).167 

Insergao das pilhas.168 

Fun 巧 0 VR (Vibration Reduction).169 

Oculos.170 

Especifica が es do oculo.171 

Nomenclatura/acessorios do oculo.172 

Compatibilidade dos oculos .173-174 


• As espec げ ica が es e 0 projeto estao sujeitos a mudan^as sem aviso 
previo. 

• N さ 0 pode ser feita nenhuma reproduce deste manual, no todo 
ou em parte (exceto para breve cita(；ao em artigos ou analises 
criticas), sem autoriza^ao por escrito da NIKON V に ION CO., LTD. 


Para a sua sequran が 

Obrigado por comprar urn Fieldscope 
Nikon EDGVR. 

Por favor, siga rigorosamente as 
orientates a seguir, para que possa 
usar 0 equipamento de forma 
adequada e evitar problemas 
potencialmente perigosos. Antes de 
usar este produto, leia 
cuidadosamente a se^ao "Para a sua 
seguran が e as instru が es sobre o 
uso correto, que acompanham o 
produto. Mantenha este manual a 
mao para facil consulta. 


A PER に 0 


Esta indica; る o alerta voce para o fato de 
que qualquer uso inadequado, ignorando 
o conteudo descrito neste documento, 
pode potencialmente resultar em grande 
possibilidade de morte ou lesoes serias. 

A ADVERTENCIA 

Esta indicaf さ o alerta voce para o fato de 
que qualquer uso inadequado, ignorando 
o conteudo descrito neste documento, 
pode potencialmente resultar em morte 
ou lesoes serias. 


A CUIDADO 


Esta indkas さ o alerta voce para o fato de 
que qualquer uso inadequado, ignorando 
0 conteudo descrito neste documento, 
pode potencialmente resultar em lesoes 
ou perdas materials. 
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Indica^oes de simbolos 


A 






0 sfmbolo A indica alerta 
(inclusive advert さ ncia). 


0 sfmbolo 0 indica proibigao. 
0 conteudo especifico proibido 
esta ilustrado no interior (por 
exempio, o sfmbolo a esquerda 
pro 化 e a desmontagem). 


0 sfmbolo # indica a 的 0 
compulsoria. 0 conteudo 
especifico est ろ ilustrado no 
interior (por exempio, o sfmbolo 
a esquerda ordena a remogao 
da pilha). 


A ADVERTENCIA 

(para o Fieldscope) 


A 

Nunca oihe diretamente para o 
sol pelo Fieldscope. 


Nao desmonte o Fieldscope, e 
nem o repare/reconstrua. 

A falha em observar isto pode 
resultar em choque eletrico ou 
outra lesao. 


(§) 

Nao molheo Fieldscope em 
さ gua, nem derrame agua sobre 
o Fieldscope intencionalmente. 

A falha em observar isto podera 
ocasionar ignigao ou choque 
eletrico. 

(§) 

O 

Se as pe^as internas do 
Fieldscope ficarem expostas 
como resultado de uma queda 
ou outro acidente, nao toque 
nelas. 

Pode ocorrer choque eletrico ao 
tocar em p が as quebradas. 
Remova as pilhas do corpo, 
e depois solicite repara a um 
representante de assist さ nda 
tecnica autorizado da Nikon. 

€ 

O 

Se voce notar calor, fuma^a 
ou cheiro incomum vindo do 
Fieldscope, remova as pilhas 
imediatamente. 

Se voce continuar usando-o, 
pode ocorrer fogo ou 
queimadura. Ao remover as 
pilhas, tome cuidado para evitar 
quetmaduras. 

Apos remove-las, solicite 
reparo a um representante de 
assist さ ncia tecnica autorizado 
Nikon. 

0 

Nao use o Fieldscope onde 
houver possibilidade de este 
pegarfogo ou explodir. 

Nao use o Fieldscope na 
presen;a de gases inflam ろ veis, 
como propano ou gasolina, uma 
vez que isto pode resultar em 
explosao ou fogo. 



Use somente pilhas aprovadas 


para uso com este produto 

A 

(consulte as especifica^oes). 

Se voce usar pilhas de diferente 


marcas ou tipos, isto pode 


causar uma explosao ou resultar 


em choque eletrico. 


A CUIDADO 

(para o Fieldscope) 


0 

Nao balance pela al^a. 

Isto pode fazer com que acerte 
outras pessoas e cause lesoes. 

Q 

Nao coloque este produto em 
local ins な vel. 

A falha em observar isto pode 
faze-lo cair, resultando em lesao. 

A 

Nao use este produto ao 
caminhar. 

A falha em observar isto pode 
causar lesao como resultado 
de bater em algo, acertar 
outras pessoas, cair ou outros 
acidentes. 


回 

回 

回 

因 

因 

国 

画 

画 

囚 

回 

回 

画 
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回 
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Para a sua seguran が 



Nao deixe este produto no 
carro em um dia quente ou 
ensolarado, ou perto de 
equipamento gerador de calor. 
Fazer isto pode ter um mau 
efeito sobre as pe^as internas, 
ou pode causar foqo. 

A 

Nao use solventes organkos 
como alcool para limparo 
corpo principal. 

A 

Mantenha a bolsa plastica 
utilizada para embalar este 
produto ou outras pe^as 
pequenas fora do alcance de 
crianfas. 

A 

Evite que as crian^as coloquem 
tampas ou viseiras de borracha 
na boca. 

Se uma crian^a engolir estas 
pe;as, consults imediatamente 
um medico. 

A 

Manuseie as pe^as movels com 
c 山 dado. 

0 Fieldscope do tipo angulo 
pode ser girado quando for 
montado em um trip さ . Tenha 
cuidado para nao beliscar os 
dedos entre o compartimento 
das pilhas e a montagem do 
tripe ao girar o corpo. 


A PEmGO 

(para pilhas alcalinas e de litio) 



Se o Ifquido de pilhas 


dan げ icadas entrar nos olhos. 


enxague imediatamente com 

A 

agua limpa, e depois consulte 

um medico. 


A falha em fazer isto pode afetar 


negativamente ou danificar os 


olhos. 


A ADVERTENCIA 

(para pilhas alcalinas e de litio) 


A 

Nao descasque nem arranhe o 
tubo externo. 

Isto pode ocasionar vazamento 
do Ifquido, superaquecimento 
ou explosao. 

0 

Nao exponha a pilha a chamas 
ou calor excessive. 

Isto pode ocasionar vazamento 
do Ifquido, superaquecimento 
ou explosao. 

Q 

Nao combine pilhas antigas 
com novas, ou pilhas de marcas 
ou tipos diferentes. 

Isto pode ocasionar vazamento 
do Ifquido, superaquecimento 
ou explosao. 


Nao cause curto-circuito nem 
desmonte as pilhas. 

Isto pode ocasionar vazamento 
do Ifquido, superaquecimento 
ou explosao. 


A 

Nao cause impactos no 

Fieldscope deixando-o cair ou 
batendo-o. 

Isto pode ocasionar mau 
funcionamento porque este 
produto さ um dispositive 
eletr 台 nico precioso (equipado 
com fungao de redu^ao de 
vibra^ao)). Qualquer falha 
causada por este tipo de 
manuseio nao esta coberta pela 
qarantia. 

A 

Evite chuva, salpkos de agua, 
areia e lama. 

Este produto e a prova d'agua (a 
jun^ao corpo/oculo e a jungao 
corpo/compartimento de pilhas 
sao resistentes a agua), por さ m, 
evite chuva, salpicos de agua, 
areia e lama. 

A 

Nao opere 0 anel de foco se 
estiver exposto a agua ou 
chuva. 

A 

Evite mudan が s de temperatura 
repent! nas. 

Quando o Fieldscope さ exposto 
a mudangas repentinas de 
temperatura, pode ocorrer 
condensagao de agua nas 
superficies das lentes. 

A 

Se aparecer uma inflama^ao na 
pela, consulte um medico. 

Se as viseiras de borracha 
forem usadas por um longo 
periodo de tempo, algumas 
pessoas podem sofrer 
inflama^ao da pels. Se ocorrer 
qualquer sintoma, consulte 
imediatamente um medico. 
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A 

Observe as advert さ ncias e notas 
de cuidado escritas nas pilhas. 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Use somente pilhas aprovadas 
para uso com este produto 
(consulte as especifica^oes). 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Mantenha as pilhas fora do 
alcance de crianys. 

Deve-se tomar cuidado especial 
para evitar que criangas 
coloquem pilhas ou outras pegas 
pequenas na boca. Se estas 
pe^as forem engolidas, consulte 
imediatamente um medico. 

A 

Insira as pilhas na orienta;ao 
correta. 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 


Nao imirja nem exponha a 
agua. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

0 

Nao carregue pilhas que 
nao sejam recarregaveis.A 
falha em observar isto pode 
causar vazamento de Ifquido, 
superaquecimento ou explosao. 


0 

Nao exponha as pilhas a 
chamas ou calor excessive. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Insira as pilhas na oriental さ o 
correta. 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

感 

Nao cause curto-circuito nem 
desmonte as pilhas. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Nao transporte nem armazene 
as pilhas com objetos metalicos 
como colares ou grampos de 
cabelo. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

(S) 

Nao combine pilhas antigas 
com novas, ou pilhas de marcas 
ou tipos diferentes. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Se o Ifquido de pilhas danificadas 
entrar nos olhos, enxague 
imediatamente com agua limpa, 
e depois consulte um medico. 

A falha em fazer isto pode afetar 
negativamente ou danificar os 
olhos. 


A 

Ao descartar pilhas, isole os 
pontos de contato com fi ね 
isolante. 

0 contato com outros metais 
pode causar superaquecimento, 
explosao ou fogo. Descarte 
as pilhas de acordo com os 
requiamentos da sua area local. 

A 

Se 0 liquido de uma pilha 
danifkada entrar em contato 
com 0 vestuario ou a pele, 
enxague imediatamente com 
muita agua. 

A falha em observar isto pode 
resultar em irritagao da pele. 


A ADVERTENCIA 

(para pilhas alcalinas) 


Remova as pilhas 
imediatamente quando nao 
houver mais carga. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 


A PEmGO 

[para pilhas de N 卜 MH (niquel-hidreto metalico)] 


Ao carregar as pilhas, use 
somente o carregador 
espec げ icado e carregue as 
pilhas de quatro em quatro. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao._ 


A 
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A CUIDADO 

Ipara Djlhasde N 卜 MH (niauel-hidreto metalico)] 


Nao cause impactos nem 
arremesse. 

A falha em observar isto pode 
fazercom que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 


Para a sua seguran が 
~A ADVERTENCIA~ 

[para oilhas de Ni-MH (niauel-hidreto metalico)] 


A 

Nao descasque nem arranhe o 
tubo externo. 

Tambem nao use pilhas se 
voce voce verifkar que o tubo 
externo foi descascado ou 
arranhado. 

A falha em observar isto pode 
fazercom que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Observe as advert を ncias e 
notas de c 山 dado escritas nas 
pilhas. 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

(§) 

Nao imirja nem exponha a 
agua. 

A falha em observar isto pode 
fazercom que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

Q 

Descontinue 0 uso 
imediatamente, caso voce 
notar qualquer mudan^a na 
pilha, como descolora;ao ou 
deforma^ao. 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o liquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 


A 

Mantenha as pilhas fora do 
aka nee de crian^as. 

Deve-se tomar cuidado especial 
para evitar que crian(；as 
coloquem pilhas ou outras 
pe^as pequenas na boca. Se 
estas pe^as forem engolidas, 
consulte imediatamente um 
medico. 

A 

Pare de carregar se a carga 
nao estiver completa, 
mesmo quando o tempo de 
carga ultrapassar o tempo 
programado. 

A falha em fazer isto pode fazer 
com que o liquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 

A 

Se o liquido de uma pilha 
danificada entrar em contato 
com o vestuario ou a pele, 
enxague imediatamente com 
muita agua. 

A falha em observar isto pode 
resultar em irntagao da pels. 

A 

Ao reciclar ou descartar pilhas, 
isoleos pontos de contato com 
fita isolante. 

0 contato com outros metais 
pode causar superaquecimento, 
explosao ou fogo. Descarte 
as pilhas de acordo com os 
regulamentos da sua area local. 

A 

Use somente pilhas aprovadas 
para uso com este produto 
(consulte as espec 讯 canoes). 

A falha em observar isto pode 
fazer com que o Ifquido vaze, ou 
causar superaquecimento ou 
explosao. 
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Precau^oes 

CUIDADOSE MANUTEN が〇 

Lentes 

• Ao remover 0 po da superficie da 
lente, use uma escova macia 
Isenta de oleo. 

• Ao removsr manchas ou borroes 
como impressoes digitals da 
superficie das lentes, limpe as 
lentes suavemente com um pano 
de algodao macio e limpo ou um 
papel de boa qualidade e isento 
de oleo para limpar lentes. 

Use uma pequena quantidade de 
alcool puro (nao desnaturado) 
para limpar borroes resistentes. 
Nao use panes de veludo ou de 
tecido comum, pois podem 
arranhar a superficie das lentes. 
Quando 0 pano tiver sido usado 
para limpar o corpo, ele nao deve 
ser usado novamente para a 
superficie da lente. 

Limpeza da lente 

• Nao use limpador de lentes do 
tlpo aerossol para limpar a lente 
objetiva do 円 eldscope. 0 rapido 
efeito refrigerant© de gas 
liquefeito pode quebrar a lente. 


Corpo principal 

• Remova 0 p6 do anel de foco com 
uma escova macia. 

• Limpe a supemcie do corpo com 
um pano macio e limpo. Nao use 
benzeno, solvent© ou outros 
limpadores que contenham 
solventes organicos porque eles 
podem causar descolora; さ o ou 
degenera^ao da borracha. 

Armazenagem 

• Quando nao ©stiver em uso por um 
periodo prolongado, armazene o 
Fieldscope em um local fresco e 
seco. Por favor, remova as pilhas 
durante a armazenagem. 

• Podem ocorrer condensa^ao da 
agua ou bolor na superficie da 
lente devido a alta umidade. 
Portanto, armazene o Fieldscope 
em um local fresco e seco. 

Apos 0 uso em um dia chuvoso, 
limpe-o cuidadosamente a 
temperatura ambiente, e guarde-o 
em local fresco e seco. 

• Nao deixe o Fieldscope no carro 
em um dia quente ou ensolarado, 
ou perto de equipamento gerador 
de calor. Isto pode danifica-lo ou 
afeta-lo de forma negativa. 


MODELOS A PROVA D'AGUA 

• A se^ao hermetica deste 
produto tern uma estrutura de 
nitrogenio abastecida de gas, a 
prova d'agua, o que a torna 
resistente a condensa^ao e 
bolor. 

Ajun^ao corpo/oculo e a jun^ao 
corpo/compa け imento de pilhas 
sao a prova d'agua. Nao use na 
chuva ou perto da agua por 
penodos longos. Nao libere a 
trava do compa け imento de 
pilhas nem remova os oculos em 
tais circunst さ ncias. 

• Qualquer umidade deve ser seca 
antes de ajustar as p が as moveis 
(botao de foco, oculo, etc.) do 
Fieldscope para evitar danos e 
por motives de seguran み 

• Para manter o seu Fieldscope 
EDG VR em excelentes 
condi;6es, a Nikon Vision 
recomenda a manuten 的 0 
regular feita por um distribuldor 
autorizado. 
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Precaufoes 

固 ADESIVO PROTETOR 

回 • Nao descasque o adesivo de 
固 prote^ao atras do 
I~I compartimento das pilhas. 

凹 Remover o adesivo pode causar 
因 mau funcionamento, devido a 
网 eletricidade estatica. 

画 adesivo protetor 

画 一' / 

回 

固 

画 


Simbolo para recolha de residues em separaao utilizado nos 
pafses Europeus 

Este simbolo indica que esta pilha e para ser 
recolhida separadamente. 

Esta norma aplica-se somente aos utilizadores nos 
pafses Europeus. 

• Esta pilha foi designada para recolha em separado 
num recipiente apropriado. Nao coloque no 
caixote do lixo domestico, 

• Para mais informa^oes, entre em contacto com o 
revendedor ou com as autoridades locals 
responsaveis pela gestao de lixo. 



Simbolo para recolha de res 加 os em separado utilizado nos 
—* parses Europeus 

Este simbolo indica que esta pilha さ para ser 
recolhida separadamente. 

Esta norma aplica-se so para os utilizadores nos 
paises Europeus. 

• Esta produto esta destgnado para recolha em 
separado num recipiente apropriado. Nao coloque 
no caixote do lixo domestico. 

• Para mais informa^oes, entre em contacto com o 


X 



revendedor ou com as autoridades locals 
responsaveis pela gestao de lixo. 
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Prote《ao contra interferencia prejudicial de comunka^ao por radio 

Este dispositive esta conforme a Parte 15 das Regras da FCC. A opera^ao esta sujelta as duas condi;6es a 
seguir: 

(1) Este dispositive nao pode causar interferencia prejudicial. 

(2) Este dispositive deve aceitar qualquer Interferencia recebida, inclusive interferencia que pode causar 
operas さ 0 indesejada. 

Este equipamento toi testado e concluiu-se que atende os llmites para um dispositive digital Classe B, de 
acordo com a Parte 15 das Regras da FCC e da diretriz EU EMC. Estes limites foram projetados para oferecer 
prote^ao razoavel contra interfer さ ncias prejudiciais em uma instala 的 o residencial. Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de frequ さ ncia de radio e, se nao for instalado e usado de acordo com as instru^oes, 
pode ocasionar interfer さ ncias prejudiciais a comunica^oes por radio. No entanto, nao ha garantia de que nao 
ocorram interfer さ ncias em uma instala^ao espedfica. Se este equipamento causar interfer さ ncias prejudiciais a 
recepgao de radio ou televis さ o, que podem ser comprovadas ao desligare ligar o equipamento, recomenda- 
se que 0 usuario tente corrigir a interferencia por meio de uma ou mais das medidas a seguir: 

• Reorientar ou reposicionar a antena receptora. 

• Aumentara separa^ao entre o equipamento e o receptor. 

• Consultaro distribuidor ou um tecnico de r さ dio/TV experiente para solicitar ajuda. 

Este aparelho digital Classe B atende todos os requisites da Canadian Interference-Causing Equipment Regu¬ 
lations. 
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Especifica^oes principals do Fieldscope EDG VR 


Modelos 

Fieldscope EDG 85 VR 

Fieldscope EDG 85-AVR 

Tipo 

Reto 

Angulado 

Diametro efetivo da objetiva {mm) 

85 

85 

Distancia de foco proxima (m) 

5 

5 

Comprimento (somente o corpo) (mm/pol.) 

379/14,9 

398/15,7 

Altura X largura (somente o corpo) (mm/pol.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Peso (somente o corpo) (g/oz.) 

2.400/84,7 {sem pilha) 

2.400/84,7 (sem pilha) 

Efeitos de redu^ao da vibragao (a 25°C) ^ 

Observa;ao: 0 grau de vibra^ao e reduzido para aprox. 1/8. 

Digiscoping: Equivalents a uma velocidade do obturador de aprox. 2 paradas mais rapida 

Fonts de energia 

Pilha alcalina AA x4, pilha de litioAA x4, 
ou pilha Ni-MH (niquel-hidreto metalico) x4 

Verifica 的 0 das pilhas 

LuzLED 

Vida util das pilhas (a 25 て ） ^ 

Aprox.17 horas (pilha alcalina AA), aprox. 31 horas (pilha de Ktio AA), 
aprox.15 horas (pilha AA Ni-MH (niquel-hidreto metalico) 

Fun;ao de auto-desligamento 

Auto-desligamento (aprox. 30 minutos apos a VR ser ligada) 

EMC 

VCCI classe B, FCC Parte 15 Subparte B classe B, diretrizEU EMC, AS/NZS 

Ambiente 

Vidro ECO, RoHS, WEEE 

Temperatura/umidade de operagao 
(normal) 

-20 て一 +60 て /80 〇/〇 RH (sem condensagao de orvalho) 

Temperatura/umidade de operagao 
(ao usaraVR) 

-10 て一 +40 て /80 〇/〇 RH (sem condensagao de orvalho) 

Estrutura*! 

A prova d'agua (ate 2 m por 10 min.) e isento de neblina com gas de nitrogenio > 

(a jun^ao corpo/oculo e a jun^ao corpo/compartimento de pilhas sao resistente a ろ gua つ 

Rota 的 0 do corpo 

Fixo 

Rota 扣 o 5 


’ Baseado no padrao de medida do Nikon Fieldscope (usado com trip さ ). ^ A vida util da pilha varia, dependendo das condigoes, da temperatura e da 
vibra^ao. NAO projetado paw uso submerso. Resist さ ncia a ろ gua; como testado por agua equivalents a 1 mm por minuto, caindo de uma altura 
I de mais de 200 mm para uma redu 巧 o de 10 minutos (em uso normal, com um oculo fixado corretamente ao corpo principal). 

■5 0 corpo pode ser girado a posi^oes de 0°, ±45°, ±90。, ±135° e o corpo pode ser fixado com o grampo. 

Acessorios do Fieldscope EDG VR 

- Capa de chuva xl - Tampa de montagem (fixada ao corpo) x1 - Tampa da lente objetiva (fixada ao corpo) xl 
- Pilha alcalina AA x4 - Manual de instrugoes (este livreto) 
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Nomenclatura do Fieldscooe EDG VR 

① Lente objetiva 
⑤ Tampa da lente objetiva 

⑤ Sombreador (deslizamento) 

④ Anel de foco 

⑥ Oculo (opcional) 

⑥ Tampa do oculo 
(para oculo opcional) 

⑦ Indice de libera^ao do oculo 
⑥ Montagem do tripe 

⑨ Grampo 

⑩ Encaixe do tripe {1/4") 口 encaixes) 

⑩ Furos para pino de video (4 furos) 

⑩ Anel de montagem 
® LED 

® Botao liga/desliga da VR 
饭 Botao de travamento da VR 
® Compa け imento das pilhas 
⑩ Trava do compa け imento das pilhas 



@ 屈 

{Modelo angulado) ⑨曠 \ V 

一 ;^^ ⑩ 

①⑧ 


(Modelo reto) 
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Montagem e remo^ao do oculo 


Montagem 



Remocao 



① Insira o oculo no corpo 
do Fieldscope, alinhando 
os indices de ambos os 
lados. 

⑤ Parafuse no sentido 
antl-horario ate ouvir um 
clique. 

Nota: Se o oculo nao estiver 
inserido suficientemente no 
Fieldscope, este nao pode ser 
girado. 


Empurre a alavanca de 
libera^ さ 0 do oculo em 
dire^ao a ®. 

Depois, gire 0 oculo no 
sentido horario ® para 
girar. 


Focahza が o/deshzamento do sombreador 


Foco 

- Para focalizar, gire o anel de foco. 

A rota; さ 0 do anel de foco no sentido hor う rio ① traz 
objetos distantes para o foco. 

A rota^ao do anel de foco no sentido anti-horario® 
traz objetos proximos para o foco. 


Anel de foco 



Sombreador deslizante 

• Deslize o sombreador com a tampa da lente objetiva 
aberta. Se voce o mantiver fechado, o movimento 
de deslizamento e inibido devido a press さ o de ar no 
interior do sombreador. 
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(Por favor, consulte a se が 0 do oculo.) 


'\ 

• Solte 0 grampo no sentido anti-horario, de forma que o corpo possa ser girado. 

• 0 corpo pode ser girado em posi^oes de 0。, ±45 。， ±90。, ±1 35。. 

• 0 parafusamento do grampo fixa o corpo naquele angulo. 
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*Tenha cuidado para nao beliscar os dedos entre o compa け imento das 
pilhas e a montagem do tripe ao girar o corpo. 
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lnser《ao das pilhas 

1 . Remova o compartimento das pilhas ao corpo 

Libere a trava do compartimento das pilhas (Fig.1),e entao remova-o do 〔〇卜 
po do Fieldscope (Fig.2). 

2. Inser 《さ o das pilhas 

Insira as pilhas no sentido indicado no interior do compartimento das pilhas 
(Fig. 3). 

3. Fixe ao corpo do Fieldscope 

Posicione o compartimento das pilhas como na (Fig.4), e entao empurre o 
lado proximo do compartimento para baixo, para travar (Fig.l). 

Precau^oes ao trocar as pilhas 

• Antes de substituir pilhas, certifique-se de que o botao de travamento da VR esta 
na posigao travado, e entao remova o compartimento das pilhas. Se o botao nao 
estiver travado, o contato acidental com o botao LIGA/DESLIGA da VR pode ligara 
VR. Isto pode fazer com que o produto nao funcione corretamente. 

• Ao substituir baterias ao ar livre, certifique-se de que nao entre qualquer liquido no 
compartimento das pilhas. 

• Evite 0 contato de metal com a conexao do compartimento das pilhas. Este conta¬ 
to pode causar problemas. 

Travamento do compartimento das pilhas 

• Fixe o compartimento das pilhas na posi^ao correta, e certifique-se de que esteja ade- 
quadamente travado (Fig.1).Se nao estiver travado, ele pode cair inesperadamente. 

Mantenha a conexao do compartimento das pilhas Hmpa 

• Nao abra o compartimento das pilhas em condi^oes umidas, como na chuva ou 
proximo ao mar, ou em area empoeirada. Isto pode causar uma falha de contato. 

• Ao trocar as pilhas, certifique-se de nao sujar a conexao, uma vez que isto pode 
causar um contato precario. 

Use pilhas completamente carregadas a habeas temperaturas e prepare 

pilhas de reserva. 

• Ao usar pilhas fracas a baixas temperaturas o funcionamento da VR pode nao 
operar. Em condigoes frias, use pilhas novas ou completamente carregadas. Alem 
disso, mantenha as baterias de reserva aquecidas, para uso em turnos alternados. 
Mesmo que as pilhas nao funcionem a baixas temperaturas, elas podem funcionar 
novamente a uma temperatura normal. 
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Fun^ao VR (Vibration Reduction) 

1. Con 行 rme que as pilhas estao instaladas no compartimento de pilhas 

2. Gire 0 botao de travamento da VR e alinhe o I'ndice com a O posi 《さ o 
(Fig. 5) 

3. Empurre o botao LIGA/DESLIGA VR uma vez para ligaraVR (o LED 
verde acendera) (Fig. 6) 

* 0 botao LIGA/DESLIGA da VR somente funciona seo i'ndice no botao de trava¬ 
mento da VR estiver alinhado com a posi^ao 〇 . 

* A VR desliqa automaticamente apos aprox. 30 min da liga; さ o da VR (fun;ao de 
desligamento automatico de energia). 

* Ao usar o "diqiscoping", os ajustes de VR da camera devem ser desligados. 

* Como a fun^ao VR deste projeto foi projetado na premissa de us ろ - lo com um 
tripe, 0 uso de um tripe e recomendado. 

* Quando o LED verde nao acender, as baterias estao fracas e devem ser substi- 
tui'das. 

Desativara fun 的 o da VR: 

Desligue a VR empurrando uma vez o botao LIGA/DESLIGA. Depois colo- 
que 0 indice do botao de travamento da VR na posi^ao "TRAVAMENTO". 

• Certmque-se de que o indice de travamento da VR esteja qirado par a posi^ao 
clicado O antes de ligar a VR. Nunca mova o botao de trava da VR quando a 
VR esta ligada. Se este for movido, o funcionamento da VR para e a energia e 
desliqadd. 

• Ao transportar, certifique-se de que o i'ndice do botao de travamento da VR 
esteja na posi^ao travado. Se nao estiver travado, impactos ou quedas podem 
causar problemas. 

• Remova 0 corpo do Fieldscope de um tripe ao transport ろ - lo, para evitar que¬ 
das acidentais ou outro impact。que possa causar danos. 

• Nao remova o compartimento das pilhas do corpo quando a VR esta ligada 
(quando o LED esta aceso). Isto podera causar problemas. 

• A imaqem se move levemente por alguns segundos apos a VR ser ligada, isto 
e normal. 

• Um som de acionamento e ouvido quando a VR e ligada. Isto e normal. 


Botao de travamento da VR 



Botao liga/desliga 

da VR I 广 。 j . 

LED verde quando 

a VR esta ligada 
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Oculos 


A 9 B 6 


FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 


FEP-75W 


Fixagao do anel Fixa;ao do anei 

塞—— ち B 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


Parafuse tanto uma quanto outra fixagao no oculo para utilizagao. 
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Especirica^oes do oculo 


回 
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因 

因 
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画 
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回 

因 
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Fileira superior: Quanao nxado ao Fieldscope EDlj/EDG VR sene 85 
Fileira inferior: Quando fixado ao Fieldscope EDG s を he 65 

* 0 numerocalculado pela formula [tan 山 ' = 「 xtan 山 ]: Campo de vis さ oaparente: 2 山 ', Magnifica^ao: f, Campo de visao real: 2 山 
打 As magnificagoes inferior e superior 
*** Com viseira de girar e deslizar destacavel 


Modelos 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Magnificagao (x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Campo de visao real(°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1, 1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ,4** 

Campo de visao aparente (。)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

扫 4.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Campo de visao a 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19 川 5-5 が * 

1.OOOm/jd. (m/p ろ） 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Pupila de safda (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4, 3-1 ，が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Brilho relative 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Alivio dos olhos (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Comprimento (mm/pol.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: girar e 
deslizar 
79/3,1:DS 

74 ロタ 

71/2,8 

71/2,8 

99 化 9 

Diametro externo (mm/pol.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Peso (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Estrutura 

A prova d'agua (ate 2 m por 10 min.) e isento de neblina com gas de nitrog さ nio e 
veda;6es de anel-o 巧 jun;ao corpo/oculo さ resistente a さ gua) 
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Nomenclatura do oculo 

① Oculo 

② Viseira de borracha 
(3) Altura do anel de ajuste do oculo 
④ Anel de zoom 

⑥ Alavanca de libera^ さ o do oculo 

⑥ Indice de libera; さ o do oculo 

⑦ Montagem do oculo 

⑧ Fixa^ao do anel TS FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER FEP-20-60 

(D Fixa^ao do anel DS & 




FEP-30W com 

- ， . j ， I FIxacao do anelTS 

Acessorios do oculo 、 

- Tampa do oculo (fixado ao corpo) xl• Tampa de montagem (fixado ao corpo) x1 - Estojo xl 
Para FEP 25-LER: Viseira de borracha (fixada ao corpo) xl 

Para FEP-30W*: Fixa^oes do anel DS (anel DS, tampa do oculo para DS, viseira de borracha) 

* Quando enviado da fabrica, o anel de girar e deslizar (TS) esta fixado ao corpo e as fixa が es do anel 
DS (anel, tampa do oculo para DS, viseira de borracha) estao inciuidos na caixa. 
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Compatibilidade dos oculos 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (viseira de girar e deslizar) 


Gire o anel de ajuste 
de altura do oculo para 
fazero ajuste. 


な 謹 



"Digiscoping": 
use a viseira de borracha na 
posigao retraida. 


0 suporte de camera digital pode 
ser fixado. 


Observa^ao 
(para quern usa oculos): 

A viseira de borracha e 
estendida em aproximada- 
mente 5 mm. 


Observagao 

(Para quern nao usa oculos): 
a viseira de borracha e estendi- 
da mais do que 5 mm, 


m 

画 

团 


0 comprimento estendido 
efetivo difere, dependendo do 
oculo espedfico usado. 


回 

回 


FEP-30W (oferece dois tipos de viseira: DS eTS) 


[ 


Fixagao do anel DS 


] 


Fixagao do anelTS 



Gire a viseira 
de borracha 
para fazer o 
ajuste. 


画 

困 

回 

因 

画 


"Digiscoping": 
remova a viseira de borra¬ 
cha de sequranqa para uso. 


Observagao: 

Fixe a viseira de borracha 
de seguranga para uso. 


0 suporte de camera digital 
pode ser fixado. 


Observagao 
(Para quern usa oculos): 
Use a viseira de borracha 
na posigao retraida. 


Observa; さ 0 

(Para quern nao usa oculos): 
use a viseira de borracha na 
posi^ao estendida. 


固回回臣面图 
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Compatibilidade dos oculos 

FEP-25 LER (viseira de borracha removivel) 




"Digiscoping": 
remova a viseira de borracha 
de seguran^a para uso. 

0 suporte de camera digital 
pode serfixado. 


Observagao: 

Fixe a viseira de borracha de 
seguranga para uso. 


FEP-20-60 (viseira de girar e deslizar) 

(0 suporte de camera digital pode ser fixado.) 




Gire a viseira de borracha para 
fazer o ajuste. 


Observagao 


Observagao 

{para quern usa oculos): 


(para quern nao usa oculos): 

use a viseira de borracha na 


Use a viseira de borracha na 

posigao retraida. 


posigao estendida. 
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Spis tresci 


Informacie dotycz が e bezpieczenstwa 


Informacje dotyczqce bezpieczenstwa.175-179 

Przestrogi .180-181 

Ochrona przed szkodliwymi zakloceniami 

komunikacji radiowej .182 

Luneta Fieldscope EDG VR - glowne dane 

techniczne i akcesoria.183 

Luneta EDG VR Fieldscope - nazewnictwo.184 

Mocowanie i zdejmowanie okularu.185 

Ustawianie ostrosci/Wysuwanie ostony slonecznej ....185 

Obracanie korpusu (tylko model kqtowy).186 

Wkladanie baterii .187 

Funkcja VR (Vibration Reduction - redukcja drgah) ....188 

Okulary.189 

Okular - dane techniczne.190 

Okular - nazewnictwo/akcesoria .191 

Przydatnosc okularow.192-193 


Specyfikacje i konstrukcja mogq ulec zmianie bez powiadomienia. 
Wykonywanie kopli niniejszej instrukcji w catosci lub w czgsciach 
(poza krotkimi cytatami w artykulach krytycznycn i recenzjach) 
bez pisemnego upowa 之 nienia od firmy NIKON VISION CO., LTD. jest 
zabronione. 


Dzigkujemy za zakup lunety Nikon 
Fieldscope EDG VR. 

W celu wtasciwego kouystania z 
urzqdzenia i uniknigcia zagrozeh nalezy 
scisle przestrzegac wymienionych mzej 
wytycznych. Przed rozpoczgciem 
korzystania z tego produktu zapoznaj 
sig dok わ dnie z dziatem„lnformacje 
dotycz^ce bezpieczenstwa" oraz z 
instrukcjami na temat poprawneqo 
uzytkowania, dot 马 czonymi do produktu. 
Przechowuj ten podrgcznik w わ two 
dostgpnym miejscu, a by moc w razie 
potrzeby do nieqo siggn が . 


A NIEBEZPIECZENSTWO 

Jest to informacja, ktora sfuzy przypomnieniii, 
iz nieprawidtowe korzystanie bgd が ; e 
wynikiem zignorowania niniejszych tresci 
moze spowodowac wysokie 
prawdopodobiehstwo powaznych obrazeh 
lub smierci. 

Aostrzezenie 

Jest to informacja, ktora sfuzy przypomnieniii, 
IZ nieprawid わ we korzystanie bgd が : e 
wynikiem zignorowania niniejszych tresci 
moze spowodowac powazne obrazenia lub 
smierc. 

Auwaga 

Jest to informacja, ktora sfuzy 
przypomnieniu, iz nieprawid わ we korzystanie 
bgd う ce wynikiem zignorowania niniejszych 
tresci moze spowodowac powazne obrazenia 
lub straty materialne. 


固 

回 

因 

因 

因 

图 

画 

画 

因 

巧 

回 

函 

函 

回 

國 

画 
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Informacje dotycz が e bezpieczehstwa 


回 

回 

因 

因 

因 

回 

画 

画 

因 

巧 

因 

函 

函 

回 

固 

画 


Symbole 


A - symbol oznacza 巧 cy alarm (w 
tym ostrzezenie). 


Q - symbol oznaczaj が yzakaz. 
Wewn 弓 t 口 symbolu zostala 
przedstawiona tresc zakazu (na 
p 口 yWad symbol po lewej stronie 
oznacza zakaz demontazu). 


• - symbol oznaczajqcy 
czynnosc obowiqzkowq. 

Wewn 弓 t 口 symbolu zostala 
przedstawiona tresc (na przyWad 
symbol po lewej stronie oznacza 
obowiqzek wyjgcia baterii). 


A OSTRZEZENIE 

(dotyczqce lunety Fieldscope) 


A 

Podczas korzystania z lunety 
Fieldscope nie wolno spogl^dac 
bezposrednio na stohce. 


Nie nalezy rozmontowywac, 
naprawiac ani modyfikowac 
lunety Fieldscope. 

Nieprzestrzeganie tej zasady 
moze spowodowac porazenie 
p 巧 dem elektrycznym lub inne 
obrazenia. 


A 

€ 


(g) 

Nie naiezy zanurza と lunety 
Fieldscope w wodzie ani celowo 
polewacjej wodq. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac pozar lub porazenie. 
p 巧 dem elektrycznym. 

O 

Jesli wewn が rzne elementy 
lunety Fieldscope zostan^ 
odsfoni が e wwyniku upadku lub 
innych zdarzeh, nie nalezy ich 
dotykac. 

Dotknigcie uszkodzonych 
elementow mo 之 e spowodowac 
pora 之 enie p 巧 dem elektrycznym 
lub inne obrazenia. 

Nalezy wyj が baterie z korpusu, 
a nastgpnie skontaktowac sig z 
autoryzowanym przedstawicielem 
serwisu firmy Nikon w celu 
przeprowadzenia naprawy. 

e 

Q 

W przypadku stwierdzenia 
przegrzania, dymu lub 
nietypowych zapachow 
pochodzqcych od lunety 

Fieldscope nalezy natychmiast 
wy おと baterie. 

Dalsze uzytkowanie mo 之 e 
spowodowac pozar lub 
poparzenia. Podczas wyjmowania 
baterii nale 之 yzachowad 
ostroznosc, a by nie ulec 
poparzeniu. 

Po wyjgciu baterii nalezy 
skontaktowac sig z 
autoryzowanym p 口 edstawicielem 
serwisu firmy Nikon w celu 
przeprowadzenia naprawy. 


0 

Nie nalezy korzysta と 
z lunety Fieldscope w 
miejscach, w ktorych istnieje 
niebezpieczehstwo zapalenia lub 
wybuchu. 

Nie nale 之 y korzysta と z lunety 
Fieldscope w obecnosci palnych 
gazow (takich jak propan) lub 
benzyny, poniewaz moze to 
spowodowac wybuch lub pozar. 

A 

Nalezy korzysta と wy お cznie z 
baterii zatwierdzonych do uzycia 
z tym produktem (patrz dane 
techniczne). 

Uzycie baterii innego typu 
lub innego producenta moze 
spowodowac wybuch lub 
porazenie pr 司 dem elektrycznym. 


A UWAGA 

(dotycz が a lunety Fieldscope) 


Q 

Nie nalezy machac lunety, 
trzymaj が jqza pasek. 

Mo 之 e to spowodowac uderzenie 
innej osoby i doprowadzic do jej 
obrazeh. 

Q 

Nie nalezy umieszczac produktu 
w niestabilnym miejscu. 
Niepuestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac upadek produktu i 
doprowadzic do obra 之 eh. 

A 

Nie nalezy korzysta と z produktu 
podczas przemieszczania si ち 
pieszo. 

Niepuestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac obrazenia w wyniku 
pot 巧 cema innych osob, upadku 
lub innych wypadkow. 
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A 

Nie nalezy upuszcza と ani uderzac 
lunety Fieldscope. 

Moze to spowodowac 
uszkodzenie, poniewa 之 produkt 
ten jest precyzyjnym urzqdzeniem 
elektronicznym (wyposazonym w 
funkcjg redukcji drgan). Wszelkie 
uszkodzenta spowodowane takimi 
dzialaniami nie bgdq naprawiane 
w ramach gwarancji. 

A 

Nalezy unikac deszczu, wody, 
piasku oraz btota. 

Produkt jest wodoodporny 
(pd 弓 czenie korpusu i okularu, a 
takze pot 弓 czenie korpusu i uchwytu 
baterii jest wodoszczelne), jednak 
nalezy unikac deszczu, wody, piasku 
oraz み Ota. 

A 

Nie nalezy operowac 
pierscieniem ustawiania ostrosci, 
jesli zostat narazony na dziatanie 
wody lub deszczu. 

A 

Nalezy unikac naglych zmian 
temperatury. 

W przypadku naglych zmian 
temperatury na powierzchni 
soczewki lunety Fieldscope mo 之 e 
dojsc do skroplenia pary wodnej. 

A 

W przypadku podraznienia 
skory nalezy skonsultowac si ち z 
lekarzem. 

W pnypadku ko 口 ystania z 
gumowych muszli ocznych przez 
diuzszy czas moze dojsc do 
podraznienia skory. W przypadku 
wystqpienia jakichkolwiek 
objawow nalezy natychmiast 
skonsultowac sig z lekarzem. 


A NIEBEZPIECZENSTWO 

(dotycz^ce bate 川 alkalicznych i litowych) 


Jesli ptyn z uszkodzonej baterii 
przedostanie sig do oczu, nalezy 
natychmiast przemyc oczy wod み 
a nastgpnie skonsultowac si ち z 
lekarzem. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
neqatywnie wplynq と na wzrok lub 
spowodowac uszkodzenie oczu. 


A OSTRZEZENIE 

(dotycz が e baterii alkalicznych i litowych) 


A 

Nie nalezy usuwac ani przecina と 
zewngtrznej ostony. 

Moze to spowodowac wycieki, 
przegrzanie lub wybuch. 

G 

Nie nalezy narazac baterii na 
dziatanie ognia lub wysokiej 
temperatury. 

Moze to spowodowac wycieki, 
przegrzanie lub wybuch. 

G 

Nie nalezy jednoczesnie stosowac 
baterii starych i nowych, a takze 
baterii roznych typow lub roznych 
producentow. 

Moze to spowodowac wycieki, 
przegrzanie lub wybuch. 


Nie nalezy zwierac ani 
rozmontowywac baterii. 

Moze to spowodowac wycieki, 
przegrzanie lub wybuch. 


0 

Nie naiezy pozostawiac produktu 
w samochodzie w go 巧 cy lub 
stoneczny dzieh, a takze w 
pobiizu sprzgtu wytwarzaj が ego 
ciep わ . 

Moze to miec zty wplyw na 
elementy wewngtrzne oraz 
spowodowac pozar. 

A 

Do czyszczenia obudowy 
nie nalezy stosowac 
rozpuszczalnikow organicznych, 
takich jak alkohol. 

A 

Plastikowq torbg u を ywanq do 
pakowania produktu i inne 
drobne przedmioty naiezy 
przechowywa と w miejscu 
niedos 巧 pnym dia dzieci. 

A 

Nie nalezy pozwala と , aby dzieci 
wktadaty sobie do ust pokrywy 
lub gumowe muszle oczne. 

W przypadku polkni^cia takich 
elementow przez azieci nalezy 
natychmiast skonsultowac sig z 
lekarzem. 

A 

Elementy ruchome nalezy 
obsfugiwacz zachowaniem 
ostroznosci. 

Lunety Fieldscope typu kqtowego 
mo 之 na obracac po zamocowaniu 
na statywie. Nale 之 yzachowa と 
ostroznosc, aby podczas 
obracania korpusu nie przyci が 
patcow pomi^dzy uchwytem 
baterii 1 mocowaniem statywu. 


国国司国互马却品 I 巧巧固 m 巧马国 m 


177 

























































































Informacje dotycz が e bezpieczehstwa 


A 

Przed usumgciem baterii naiezy 
zaizolowac ich styki ta さ mg 
izolacyjn 弓 . 

Kontakt z innymi metalami 
moze spowodowac przegrzanie, 
wybuch lub pozar. Baterie nale 之 y 
usuwac zgodnie z obowiqzu お cymi 
przepisami. 

A 

Jesli ptyn z uszkodzonej baterii 
dotknie odziezy lub skory, nalezy 
natychmiast sptukac go du を 9 
ilosdg wody. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac podraznienie skory. 


A OSTRZEZENIE 

(dotyczqce baterii litowych) 



Roztadowane baterie nalezy 

A 

natychmiast wyjmowat 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 


spowodowac wycieki, przegrzanie 


lub wybuch. 


A NIEBEZPIECZENSTWO 

[dotycz が e akumulatorow Ni-MH 
(niklowo-metalowo-wodorkowych)] 


Do tadowania akumulatorow 
nalezy uzywac wytqcznie 
okreslonej fadowarki oraz 

A fadowac cztery akumulatory 
jednoczesnie. 

Nieprzestue 导 anie tejzasady moze 
spowodowac wycieki, przeqrzanie 
lub wybuch. 


A 

Nalezy przestrzegac ostrze ミ en 1 
uwag zapisanych na bateriach. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Nalezy korzysta と wyt 司 cznie z 
baterii zatwierdzonych do uzycia 
z tym produktem (patrz dane 
techniczne). 

Nieprzestueganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Baterie nalezy przechowywac w 
miejscu niedos 巧 pnym dia dzieci. 
Szczegoinq uwaqg nale 之 yzwrocic, 
a by male dzieci nie wkfadaly sobie 
do ust baterii lub innych drobnych 
przedmiotow. W przypadku 
po ル nigda takich elementow 
przez dzieci nalezy natychmiast 
skonsultowac sig z lekarzem. 

A 

Baterie nalezy wktadac z 
zachowaniem odpowiedniej 
polaryzacji. 

Nieprzestueganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

<§) 

Nie nalezy zanurzac baterii 
w wodzie ani narazac ich na 
dziafanie wody. 

Nieprzestueganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

0 

Nie nalezy tadowac baterii 
innych niz akumulatory. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 


0 

Nie nalezy narazac baterii na 
dziatanie ognia lub wysokiej 
temperatury. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Baterie nalezy wktadacz 
zachowaniem odpowiedniej 
polaryzacji. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 


Nie nalezy zwierac ani 
rozmontowywac baterii. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Nie nalezy transportowac ani 
przechowywac baterii razem z 
metalowymi przedmiotami, takimi 
jak naszyjniki lub spinki do wtosow. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

0 

Nie nalezy jednoczesnie stosowac 
baterii starych i nowych, a takze 
baterii roznych typow lub roznych 
producentow. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Jesli ptyn z uszkodzonej baterii 
przedostanie sig do oczu, nalezy 
natychmiast przemyc oczy wodq, 
a nas 巧 pnie skonsultowac sig z 
lekarzem. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
negatywnie wplyn^c na wzrok lub 
spowodowac uszkodzenie oczu. 
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A UWAGA 

[dotycz 司ぴ akumulatorow Ni-MH 
(niklowo-metalowo-wodorkowych)] 


凹 

固 

因 



Nie uderzac ani rzucac. 

臣 

A 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przeqrzanie 

因 


lub wybuch. 

臣 


A OSTRZEZENIE 

[dotvczqce akumulatorow Ni-MH 
(niklowo-metalowo-wodorkowych)] 


A 

Nie nalezy usuwac ani przecinac 
zewn^trznej ostony. 

Nie nalezy takze uzywac baterii, 
ktorych zewngtrzna ostona 
zostata usuni ち ta lub przed が a. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Nalezy przestrzegac ostrzezen 1 
uwag zapisanych na bateriach. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

(§) 

Nie nalezy zanurzac baterii 
w wodzie ani narazac ich na 
dzia わ nie wody. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

Q 

W przypadku stwierdzenia 
JaKichkolwiek zmian w bateriach, 
takich jak odbarwienie 
lub odksztatcenie, nalezy 
natychmiast zaprzestac ich 
uzytkowania. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 


A 

Baterie nalezy przechowywac w 
miejscu niedos 巧 pnym dIa dzieci. 
Szczegoinq uwaq^ nalezy zwrocic, 
a by male dzieci nie wkladaly sobie 
do ust baterii lub innych drobnych 
przedmiotow. W przypadku 
po ル nigcia takich elementow 
przez dzieci nalezy natychmiast 
skonsultowac sig z lekarzem. 

A 

Ladowanie nalezy zakohczyc po 
wymaganym czasie, nawet jesli 
akumulatory nie zostaty jeszcze 
catkowicie nafadowane. 
Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 

A 

Jesli ptyn z uszkodzonej baterii 
dotknie odziezy lub skory, nalezy 
natychmiast sptukac go duzq 
ilosciq wody. 

Nieprzestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac podraznienie skory. 

A 

Przed usuni ち ciem baterii lub ich 
przekazaniem do powtorneqo 
przetworzenia nalezy zaizolowac 
ich styki ta ミ m 3 izolacyjn も 

Kontakt z innymi metalami 
moze spowodowac przegrzanie, 
wybuch lub pozar. Baterie nalezy 
usuwac zgodnie z obowi 司 zu お cymi 
przepisami. 

A 

Nalezy korzysta と wyi^cznie z 
baterii zatwierdzonych do uzycia 
z tym produktem (patrz dane 
techniczne). 

Niepuestrzeganie tej zasady moze 
spowodowac wycieki, przegrzanie 
lub wybuch. 


画画臣田回画國图固画 
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Przestrogi 


固 KONSERWACJA 


回 Soczewki 

向 • Podczas usuwania kurzu z 
、 ~' powierzchni soczewki nalezy 

网 korzystac z migkkiej, nieoleistej 


因 

回 

画 

画 

0 

巧 

因 

函 

函 

回 


szczotki. 

Podczas usuwania plam i smua, 
takich jak odciski palcow, z 
powierzchni soczewki, przetrzyj 
delikatnie soczewki migkk み 
czys 巧 szmatk 司 bawetniang lub 
wysokiej jakosci nieoleis 巧 
szmatk^ do soczewek. 

Uzyj niewielkiej ilosci czystego 
alkoholu (me stosowac 
denaturatu), a by wytrzec trwate 
smugi. Nie nalezy korzystac z 
aksamitnych szmatek lub 
zwyktych chusteczek, poniewaz 
mogq one zarysowac 


网 powierzchni^ soczewki. Jesli 
I~I szmatka zostata uzyta do 

凹 czyszczenia obudowy, nie 

powinna bye ponownie uzywana 
do czyszczenia soczewki. 


C 之 yszczenie obiektywu 

• Do czyszczenia obiektywu 
Fieldscope nie nalezy stosowac 
ptynow w aerozolu. Efekt 
szybkiego zamarzania 
skroplonego gazu moze 
spowodowac uszkodzenie 
obiektywu. 


Korpus 

• Kurz nagromadzony na 
mechanizmie regulacji ostrosci 
nalezy usuwac za pomoeg 
migkkiego pgdzelka. 

• Korpus nalezy pcetrzed migkkg i 
czyst 弓 szmatk^. Nie nalezy ん Drzystad 
z benzenu, rozpuszczalnika lub 
innych srodkow zawieraj^cych 
rozpuszczalniki organiezne, 
poniewaz mogq one doprowadz に 
do utraty koloru lub rozktadu 
elementow gumowych. 

Przechowywanie 

• W czasie, kiedy luneta Fieldscope 
nie jest uzytkowana, nalezy 
przechowywac w chlodnym, 
suchym miejscu. Podczas 
przechowywania nalezy wyj^c 
baterie. 

• Kondensaeja pary wodnej lub 
pojawienie sig plesni na 
powierzchni soczewki moze bye 
spowodowane wysokq 
wilgotnosc 巧 powietrza. Z tego 
powodu lune 巧 Fieldscope nalezy 
przechowywac w chtodnym, 
suchym miejscu. 

Po uzyciu w deszczowy dzieh 
nalezy doktadnie osuszyc 
u 口が Izenie w temperatuue 
pokojowej, a nas 巧 pnie 
przechowywac w chtodnym i 
suchym miejscu. 

• Nie nalezy pozostawiac lunety 


Fieldscope w samochodzie w 
qo 巧 cy lub s わ neezny dzien, a 
takze w poblizu sprzgtu 
qeneru お ceqo ciepto. W 
puedwnym razie moze dojsc do 
uszkodzenia urz が zenia. 

MODELE WODOSZCZELNE 

• Hermetyezna czgsc tego produktu 
stanowi wodoodpornq 
konstrukc お wypetniong azotem, 
dzigki czemu jest on odporny na 
skraplanie i plesh. 

Pot 弓 czenie korpusu i okularu, a 
takze po お czenie korpusu i 
uchwytu baterii jest wodoszczelne. 
Nie nalezy uzytkowac urz^dzenia 
przez diuzszy czas podczas 
deszczu lub w poblizu wody. Nie 
nalezy takze w takich warunkach 
zwalniac blokady uchwytu baterii 
ani zdejmowac okularu. 

• Przed przys 巧 pieniem do regulacji 
ruchomych elementow lunety 
Fieldscope (pokrg け a 
ogniskowania, okulary itp.) nalezy 
usun が z nich wilgoc, a by zapobiec 
uszkodzeniu, a takze ze wzgigdbw 
bezpieczenstwa. 

• A by zapewnic zachowanie 
najwyzszych parametrow lunety 
Fieldscope EDGVR, firma Nikon 
Vision zaleca regularne ziecanie 
prac serwisowych 
autoryzowanemu dystrybutorowi. 
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NAKLEJKA OCHRONNA 

• Nie nalezy usuwac naklejki 
ochronnej znajduj 弓 cej sig za 
uchwytem baterii. Jej usunigeie 
moze doprowadzic do 
uszkodzenia spowodowanego 
elektryeznoseig statyezn も 


naklejka ochronna 


igi Symbol oznaczajqcy segregowanie odpadow, stosowany v 
**■ krajach Europy 



Ten symbol oznaeza, ze bateria musi bye wyuu 亡 ana 
oddzielnie. 

Ponizsze uwagi maj 马 zastosowanie tylko dia 
uzytkownikowz Europy. 

• Bateria jest przeznaczona do oddzielnej utylizacji i 
powinna bye dostarezona do odpowiedniego punktu 
zbierania odpadow. Nie nalezy jej wyrzucacz 
odpadami gospodarstwa domowego. 

• Aby uzyskac wi^cej informaeji, nalezy skontaktowac 
sig 2 przedstawicielem przedsi^biorstwa lub lokalnymi 
w わ dzami odpowiedzialnymi za zarz 习 dzanie 
odpadami. 


igi Symbol oznaczajqcy segregowanie odpadow, stosowany v 
krajach Europy 


X 


X 


Ten symbol oznaeza, ze produkt musi by と wyrzucana 
oddzielnie. 

Ponizsze uwagi maj 马 zastosowanie tylko dIa 
uzytkownikowz Europy. 

• Ten produkt jest przeznaczonydo oddzielnej utylizacji 
i powinna bye dostarezona do odpowiedniego punktu 
zbierania odpadow. Nie nalezy jej wyrzucac z 
odpadami gospodarstwa domowego. 

• Aby uzyskac wi^cej informaeji, nalezy skontaktowac 
sig z przedstawicielem przedsigbiorstwa lub lokalnymi 
wiadzami odpowiedzialnymi za zarzqdzanie 
odpadami. 
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Ochrona przed szkodliwymi zak 化 ceniami komunikacji radiowej 

Urzqdzenie jest zgodne z czgsciq 15 zasad F [し. Dziatanie musi odbywac sig z uwzgigdnieniem dwoch 
warunkow: 

(1) Urzqdzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktoceh. 

(2) Urzgdzenie musi bye odporne na zakiocenia, w お cznie z zakloceniami mogqcymi spowodowac nlepo- 
之司 dane operaeje. 

Niniejsze urzqdzenie zosta わ przetestowane i jest zgodne z ograniczenlami przewidzianymi dia urz^dzeh 
elektronicznych klasy B, zgodnie z Czgsciq 15 zasad FCC i dyrektywy EMC UE. Ograniczenia te zostafy opra- 
cowane w celu zapewnienia wfasciwej ochrony przeciwko szkodliwemu wpiywowi urzqdzenia na terenach 
mieszkalnych. Urz 司 dzenie generuje, korzysta z, a takze emituje energig w postaci fal radiowych. Instalacja 
i korzystanie w sposob niezgodny z instrukejami moze spowodowac wyst^pienie szkodliwych zaktoceh 
komunikacji radiowej. Jednakze, nie ma zadnej gwaraneji, i 之 zaktocenia nie powstan^w danej instalacji. 
Jesli urz 司 dzenie to spowoduje wyst 弓 pienie szkodliwych zaktocen w odbiorze svqnalu radiowego lub tele- 
wizyjnego, co mozna sprawdzic poprzez wyt が zenie i w お czenie urzqdzenia, sugeruje sig, a by uzytkownik 
wykonat probg skorygowania zaktoceh, wykonuj が przynajmniej jednq z ponizszyeh czynnosci: 

• Skierowac lub przeniesc anteng odbiorczq w Inne miejsce. 

• 之 wigkszy と odieglosc pomigdzy urzqdzeniem a odbiornikiem. 

• Skonsultowac sigze sprzedawcq lub doswiadezonym technikiem. 

Niniejsze urz が zenie cyfrowe klasy B spetnia wszystkie wymogi kanadyjskich przepisow dotycz が ych urz^- 
dzeh powodujacych zaktocenia (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations). 
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Luneta hieldscope ED い VR - gtowne dane techniezne 


Modele 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Typ 

Prosty 

K 弓 towy 

Efektywna srednica obiektvwu tmm) 

85 

85 

Minimalna odieg わ s と ogniskowania (m) 

5 

5 

Dkigosc (sam korpus) (mm/cale) 

379/14,9 

398/15,7 

Wysokosc X szerokosc (sam korpus) (mm/cale) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Masa (sam korpus) (g/uneje) 

2.400/84,7 (bez baterii) 

2.400/84,7 (bez baterii) 

Skuteeznose redukcji drgan (wtemperaturze 25 て ) ' 

Obserwaeja: Stopieh drgan ograniezony do oko わ 1/8. 

Digiscoping: Odpowiednik o 2 stopnie krotszego czasu otwarcia migawki 

Zrodio zasilania 

Baterie alkaliczne typu AA x 4, baterie litowe typu AA x 4 
lub akumulatory Ni-MH (niklowo-metalowo-wodorkowe) typu AA x 4 

Kontrola baterii 

Kontrolka LED 

Czas pracy baterii (w temperaturze 25 °C) ^ 

Okolo17 godzin (baterie alkaliczne typu AA), okolo 31 godzin (baterie litowe typu AA), 
oko わ 15 godzin (akumulatory Ni-MH (niKlowo-metalowo-wodorkowe) typu AA) 

Funkeja automatyeznego wy お czania zasilania 

Automatyeznewyt 司 czanie zasilania (po okolo 30 minut od wf^czenia funkcji redukcji drgan) 

EMC 

VCCl klasa B, FCC cz^sc 15 podrozdzial B, klasa B, dyrektywa EMC UE, AS/NZS 

^rodowisko 

Szkfo ekologiczne, RoHS, WEEE 

Temperatura pracy/wilgotnosc (normalnie) 

Od -20 て do +60 °C/80% wilgotnosci wzgifdnej (bez kondensaeji) 

Temperatura pracy/wilgotnosc 
(podezas korzystania zfunkcji redukcji drgan) 

Od -10 て do +40 °C/80% wilgotnosci wzgigdnej (bez kondensaeji) 

Konstrukeja 3 

Wodoszczelnosc (do 2 m przez 10 minut) i odpornosc na zaparowanie dzigki wypelnieniu 
azotem (po お czenie korpusu i okularu, a takze pol え czenie korpusu i uchwytu baterii jest 
wodoszczelnej 1 

Mozliwosc obracania korpusu 

Stafy 

Obrotowy 5 


Na podstawie normy pomiarowej dIa lunet Nikon 円 eldscope (przy uzyciu ze statywem). Czas pracy baterii rozni sig wzaleznosci od warunkow, 
tempeutury i poziomu drgah.Urz 司 dzenie NIE jest przeznaczone do uzytku pod wod 司 . ••Wodoodpornosc: Dane wynika お ztestu obejmuj 司 - 


cego ekwiwalent 1 mm wody na minu 巧 spadajqcej z wysokosci ponad 200 mm przez 10 minut (podezas normalnego uzytkowania z okularem 
prawidlowo zamocowanym na korpusie). $ Korpus mozna obracac o k 弓 1 0。, ±45°, ±90。, ±135° obraz zablokowac za pomo 巧 zacisku. 

Luneta Fieldscope EDG VR-akcesoria 

• Osiona przeciwdeszczowa xl• Pokrywa mocowania (przymocowana do korpusu) xl 

• Pokrywa soczewki obiektywu (przymocowana do korpusu) xl• Bateria alkaliczna typu AA x4 • instrukeja 
obslugi (niniejsza broszura) 
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Luneta EDG VR Fieldscope- nazewnictwo 

① Soczewki obiektywu 

⑤ Pokrywy na soczewki obiektywu 

③ Oslona stoneczna (wysuwana) 

④ Pier を den ustawiania ostrosci 

⑥ Okular (opcjonalny) 

⑥ Pokrywa okularu (opcjonalnego) 

⑦ Wskaznik zwalniania okularu 
® Mocowanie statywu 
(DZacisk 

通 ) Gniazdo statywu (1/4") (3 gniazda) 

⑩ Gniazda wideo (4) 

返 ) Pier を den mocowania 
® Kontrolka LED 
@ Przycisk w お czania/wy お czania 
redukcji drgan 

® Pokrg け 0 blokady redukcji drgan 
® Uchwyt baterii 
⑩ Blokada uchwytu baterii 


(Model k が owy) 



(Model prosty) 



み困 
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Mocowanie I zdejmowanie okularu 



① Wk) 之 okular do korpusu 
lunety Fieldscope, 
zestawia お c wskazniki po 
obu stronach. 

② Dok 巧と w lewo do 
momentu usiyszenia 
"kliknigda". 

Uwaga: Jesll soczewka 
okularu nie zostanie 
odpowiednio wtozona 
do lunety Fieldscope, 
jej obrocenie nie bgdzie 


mozliwe. 


[Zdeimowaniei 



Wcisnij d さ wignig 
zwalniania okularu w 
strong ①. 

Nastgpnie obroc okular w 
prawo ⑤， aby go zdj 司と . 


Ustawianie ostrosci/Wysuwanie ostony stonecznej 



Ustawianie ostrosci 固 

- Aby ustawic ostrosc, obroc pierscien ustawiania 固 

ostroki. 间 

Obrocenie pierscienia ustawiania ostrosci w prawo ①网 
powoduje wyostrzenie odieglych obiektow. の 

Obrocenie pierscienia ustawiania ostrosci w lewo @ — 
powoduje wyostrzenie bliskich obiektow. 凶 

画 

Pierscien 

ustawiania ostrosci 


Wysuwanie ostony stonecznej 

• Ostong stonecznq nalezy wysuwac przy otwartej 
pokrywie obiektywu. Jesli bgdzie ona zamknigta, 
wsunigcie nie bgdzie mo 之 liwe z uwagi na cisnienie 
powietrza wewn が rz ostony sionecznej. 


(Patrz czgsc dotycz が a okularu). 
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Obracanie korpusu (tylko model k が owy) 


阿の 



• Polu え rHj zaciskw lewo, aby mo 之 liwe bylo obrocenie korpusu. 

- Korpus mo 之 na obracac o k 司 1 0。, ±45。, ±90°, ±1 35。. 

• Dokrecenie zacisku spowoduje zablokowanie korpusu pod tym katem. 
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* Nalezy zachowac ostroznosc, aby podczas obracania korpusu me przyci が 
pa I cow pomigdzy uchwytem baterii i mocowaniem statywu. 


Wktadanie baterii 


1. Wyjmij uchwyt baterii z korpusu 

Zwolnij blokadg uchwytu baterii (Rys.l),a nas 巧 pnie wyjmij go z korpusu 
lunety 円 eldscope (Rys. 2). 

2. Wfoz baterie 

Wioz baterie w kierunku wskazanym wewn が rz uchwytu baterii (Rys. 3). 

3. Przymocuj do korpusu lunety Fieldscope 

Skieruj uchwyt baterii w sposob przedstawiony na rys. 4, a nas 巧 pnie docisrHj 
krawgdz uchwytu w d か az do zablokowania (Rys.l). 

Przestrogi dotyczqce wymiany baterii 

• Przed wymiany baterii upewnij sig, ze pokrgdo blokady redukcji drgah znajduje sig 
w pozycji zablokowania, a nastgpnie wyjmij uchwyt baterii. Jesli pokrgtto nie jest 
zablokowane, przypadkowe nadsnigde przycisku wt 司 czania/wy+ が zania redukcji 
drqan moze spowodowac wt 马 czenie funkcji redukcji drqan. Moze to doprowadzic 
do uszkodzenia produktu. 

• Podczas wymiany baterii na zewn が rz budynku upewnij si も ze do uchwytu baterii 
nie przedostanie sig woda. 

• Unikaj dotykania ztqcza uchwytu baterii metalowymi przedmiotami.Takie dotknig- 
cie mo 之 e spowodowac problemy. 

Zablokowanie uchwytu baterii 

• Umiesc uchwyt baterii w prawidtowej pozycji, a nastgpnie upewnij sig, 之 e zostat 
prawidtowo zablokowany {Rys.1).jesli nie jest zablokowany, moze nieoczekiwanie 
upasc. 

Zachowaj w czystosci styk uchwytu baterii 

• Nie otwieraj uchwytu baterii w warunkach wysokiej wilgotnosci, na przyktad pod¬ 
czas deszczu lub w pobli 之 u morza, a takze w miejscach o du 之 ym zapyleniu. Moze to 
spowodowac nieprawid わ wy styk. 

• Podczas wymiany baterii zachowaj ostro 之 nose, aby nie zabrudzic ztqcza, poniewaz 
moze to spowodowac nieprawidtowy styk. 

W niskich temperaturach korzystaj z catkowkie natadowanych baterii i 

przygotuj baterie zapasowe. 

• W przypadku korzystania ze s わ bych baterii w niskich temperaturach funkeja 
redukcji drgah moze nie dziatac. W niskich temperaturach korzystaj z nowych lub 
ca ル owicie natadowanych baterii. Baterie zapasowe przechowuj w ciepfym miejscu, 
aby mozna byto je wykorzystac zamiennie. Nawet jesli baterie nie dziataj 马 w niskich 
temperaturach, mog 马 ponownie dziatac w normalnej temperaturze. 

































Funkcja VR (Vibration Reduction - redukcja drgah) 

固 1.Upewnij si を ze baterie zostaty wtozone do uchwytu baterii. 

口 2. Obroc pokretto blokady redukcji drgah i zestaw wska 乏 nik z pozycja 
^ 0(Rys.5) 

间 3. Nacisnij raz przycisk wt 弓 czania/wyt 马 czania redukcji drgan, aby w4 弓 - 
网 czyc funkcjg redukcji drgah (zaswieci zielona kontrolka LED) (Rys. 6) 

I — I * Przycisk wtqczania/wyt 马 czania redukcji drgah dziata wyt^cznie, kiedy wskaz- 
I じ I nik pokrgtta blokady redukcji drgan zostat zestawiony z pozycja 〇 . 

阅 * Funkcja redukcji drgan jest automatycznie wylqczana po okoto 30 minutach 
od jej wt 司 czenia (automatyczne wyt 司 czanie zasilania). 

| ni | * Podczas korzystania z digiscopingu funkcja redukcji drgah na!e 之 y wy お czyd. 
岡 *W zwiqzku z tym, ze funkcja redukcji drgah tego produktu zakfada korzysta- 
bz! nie ze statywu, zaleca sig korzystanie z niego. 

凹 * Jesli zielona kontrolka LED nie swieci, oznacza to, ze baterie s 司 s わ be i powin- 
口 ny zostac wymienione. 

pri Wy^czanie funkcji redukcji drgan: 

^ Aby wytqczy と funkcjg redukcji drgan, nacisnij raz przycisk w お czania/ 

ra wyl^czania redukcji drgan. Nas 巧 pnie obroc pokrgtto blokady redukcji 
囲 drgah do pozycji 血 CK" (Zablokowanie). 

同 * Przed wt 马 czeniem funkcji redukcji drgah upewnij sig, ze wskaznik pokr^tta 
I_I blokady redukcji drgah zostat obrocony do pozycji 〇 az do zatrzasnigda. 

凹 Nigdy nie poruszaj pokr が em blokady redukcji drgah, kiedy funkcja redukcji 

阿 drgan jest wtqczona. Jego poruszenie spowoduje wymuszone wyt 司 czenie 

funkcji redukcji drgan i wytqczenie zasilania. 

• Podczas transportu upewn^ si を ze wskaznik na pokrgtie blokady redukcji 
drgah znajduje sig w pozycji zablokowania. Jesli nie jest zablokowany, ude- 
rzenie lub upadek moze spowodowac problemy. 

• Podczas transportu zdejmij lune 巧 Fieldscope ze statywu, aby unikn^c przy- 
padkowego upadku lub uderzenia, ktore mo 之 e doprowadzic do uszkodze- 
nia lunety. 

• Nie wyjmuj uchwytu baterii z korpusu, kiedy funkcja redukcji drgan jest 
wt が zona (swieci kontrolka LED). Mo 之 e to spowodowac problemy. 

• Przez kilka sekund po wtqczeniu funkcji redukcji drqan obraz sig porusza, 
jest to normalne zjawisko. 

• Po w お czeniu funkcji reduKcji drgah styszalny jest dzwigk napgdu. Jest to 
normalne zjawisko. 


Pokrgtk) blokady redukcji drgah 



Przycisk w お czania/wy お - 
czania redukcji drgah 


Zielona kontrolka 
LED oznaczaj が a 
w お czenie redukcji 
drgah 


Okulary 




FEP-20W 


FEP-38W 


r. 



FEP-30W 


Przykrg と mocowanie do okularu, aby skorzystac. 


FEP-50W 


FEP-75W 


Mocowanie Mocowanie 

■ ""■I 9 



FEP-25LER 


FEP-20-60 
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Okular - dane techniczne 


Modele 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Powigkszenie が） 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Rzeczvwiste pole widzenia (•) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2 ,2-1, 1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2 ,8-1 ,4** 

Pozorne pole widzenia (°)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Pole widzenia puy 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

1.OOOm/yds. (m/stop) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Zrenica wyjsciowa (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ，が * 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Jasnosc wzgigdna 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Oddalenie zrenicy wyj さ ciowej 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

17,0 

18,4-16,5** 

(mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス8 

17|0 

18,4-1 6 ザ * 

Dtugosc (mm/cale) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: wsuwane i 
obrotowe 
79/3,1:DS 

74/2 夕 

71/2,8 

71/2,8 

99/3,9 

Zewngtrzna srednica (mm/cale) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Masa (g/uncje) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Struktura 

Wodoszczelnosc (do 2 m przez 10 minut) i odpornosc na zaparowanie dzigkt pier さ cieniom 
samouszczelniaj 弓 cym i wypelnieniu azotem (pol^czenie korpusu i okularu jest wodoszczelne) 


Gorny rzqd: Po pod お czeniu do lunety Fieldscope EDG/EDG VR serii 85 
Dolny rzqd; Po pod お czeniu do lunety Fieldscope EDG serii 65 

* Wartosczostalaobliczonaza pomo 巧 wzoru [tan 山 ' = 「 x tan 山 ]: Pozorne pole widzenia:2 叫 Powigkszenie: 「, Rzeczywiste pole widzenia;2 山 
** Przy najmniejszym i najwigkszym powi 弓 kszeniu 
***Ze zdejmowana, przesuwana i obracana muszia oczna 
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Okular- nazewnictwo 


©Okular 

⑥ bumows muszia oczna 

⑤ Pierkieh regulacji wysokosci okularu 
④ Pierkieh regulacji zbiizenia 

⑥ Dzwignia zwalniania okularu 
(D Wskaznik zwalniania okularu 

⑦ Mocowanie okularu 

® Mocowanie plerkieniaTS 


⑨ Mocowanie plerscienia DS FEP-20W/38W/ 50W/75W 


おんを t 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 



Okular- akcesoria 

Pokrywa okularu (przymocowana do korpusu) xl 
Futerat x1 


Mocowanie pierscienia DS 


FEP-SOWz 

Mocowanie pier《denia TS 

Pokrywa mocowania (przymocowana do korpusu) xl 


W przypadku modelu FEP 25-LER: Gumowa muszia oczna (przymocowana do korpusu) xl 
W przypadku modelu FEP-30W*: Nasadki pierscieniowe DS (pierkieh DS, pokrywa okularu dia DS, gumowa 

muszia oczna) 

* Fabrycznie do korpusu jest przymocowany pierscieh wsuwany i obrotowy (TS), nato- 
miast nasadki pierscieniowe DS (pierscieh, pokrywa okularu dIa DS, gumowa muszia 
oczna) znajduja sie w opakowaniu. 
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Przydatnosc okularow 

岡 FEP-20W/-38W/-50W/-75W (wsuwana i obrotowa muszia oczna) 

回 I ； 

_ Obroc pierscien , - K^r 

凹 regulacji wysokosci I - し 

ra okularu,aby 

I~~I ustawic. 

因 
回 


m 



Digiscoping: 

Korzystaj z muszlq ocznq w 
pozycji w petni wsunigtej. 


Mozna dotqczyd mocowanie 
aparatu cyfrowego. 


画 
画 
0 

巧 

因 
函 

卸 cl FEP-30W … mozliwia wybor dwoch rodzajow okularu: DS lubTS) 

回 
固 


Obserwacja 
(osoby korzysta お ce z 
okularow): Gumowa muszia 
oczna jest wysunigta na 
odleglosc ok. 5 mm. 


Obserwacja (osoby 
niekorzystaj が e z okularow): 
Gumowa muszia oczna jest 
wysunigta na odleglosc 
wigksz^ mz 5 mm. 


Rzeczywista odiegfosc wysunigcia 
zalezy od zastosowanego okularu. 


[ 


Mocowanie pierscienia DS 


] 


[ 


Mocowanie pierscienia I'S 


醒。醒 


Obroc 
gumow 马 
muszlg 0 。 
a by ustawi 


iczn 马 , 
ic. 


Digtscoping: 

Zdejmij zabezpieczaj が:马 
gumowq muszig oczn も a by 
skonystac 


Mozna dol^czyc mocowanie 
aparatu cyfrowego. 


Obserwacja: 

Zaioz zabezpieczajq 巧 
gumowq muszig oczn も 
a by skorzystac. 


Obserwacja 
(osoby korzystaj 马び z 
okularow): 
Korzystaj z muszlq 
oczng w pozycji w peini 
wsunigtej. 


Obserwacja 

(osoby niekorzystajqce z 
okularow): 

Korzystaj z muszl^ oczn^ w 
pozycji w peini wysunigtej. 
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FEP-25 LER (wymienna gumowa muszia oczna) 




Digiscoping: 

ZdejmU zabezpieczaj 马巧 
gumow 马 muszig oczn み aby 
skorzystac. 

Mo 之 na do お czyd mocowanie 
aparatu cyfrowego. 


Obserwacja: 

Zaioz zabezpieczajq 巧 
gumowq muszig oczn も aby 
skorzystac. 


FEP-^0-60 (wsuwana i obrotowa muszia oczna) 

(Nie mo 之 na dot 司 czy と mocowania aparatu cyfrowego.) 




Obroc gumow 与 muszig oczn も 
aby ustawic. 


Obserwacja 
(osoby korzystajqce z 
okularow): 

Korzystaj z muszlq ocznq w 
pozycji w petni wsunigtej. 


Obserwacja 

(osoby niekorzystaj が e z 
okularow): 

Korzystaj z muszlq ocznq w 
pozycji w peini wysunigtej. 
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Hakemisto 


Turvallisuusohjeet.194-198 

Huomautukset.199-200 

Suojaus haitallisia hairiosignaaleja vastaan.201 

EDG VR Fieldscope -kaukoputkien ominaisuudet/ 

varusteet.202 

EDG VR Fieldscope -kaukoputken nimitykset.203 

Okulaarin kiinnitys ja irrotus .204 

Tarkentava/liukuva aurinkosuoja.204 

Pyoriva runko (vain kulmikkaat mallit).205 

Paristojen asetus.206 

VR-toiminto (tarinanvaimennus).207 

Okulaarit.208 

Okulaarin ominaisuudet.209 

Okulaarin nimitykset/varusteet.210 

Okulaarien sopivuus.211-212 


Ominaisuudet ja rakenne voivat muuttua siita erikseen 
ilmoittamatta. 

Taman kayttoohjeen osittainenkin j 引 jent さ minen miss ささ n 
muodossa (lukuun ottamatta lyhyita lainauKsia tarkeissa 
artikkeleissa tai arvosteluissa) on kielletty ilman NIKON V に ION 
CO., LTD -yhtion antamaa kirjallista lupaa. 


Turvallisuusohjeet 

Kiitamme sinua Nikon EDG VR 
Fieldscope -kaukoputken valinnasta. 

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita, 
jotta voisit kayttaa etaisyysmittaria 
oikein ja ilman ongelmia. Ennen kuin 
kaytat tata tuotetta, luo huolellisesti 
"Turvallisuusohjeet" ja tuotteen 
oikeaa kayttoa koskevat ohjeet. Pida 
ohjeet aina saatavilla tietojen 
tarkistamista varten. 


A VAARA 


Tama varoitus muistuttaa sinua siita, etta 
vaarinkaytt 扫 annetut ohjeet 
laiminlyoden voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman. 


A VAROITUS 

Tama varoitus muistuttaa sinua siita, etta 
vaarink さ ytto annetut ohjeet 
laiminlyoden voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman. 

A HUOMAUTUS 

Tama varoitus muistuttaa sinua siita, 
etta annettujen onjeiden laiminlydnti 
voi aiheuttaa vakavia vammoja tai 
aineellista vahinkoa. 
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(§) 

Ala kasta Fieldscope- 
kaukoputkea veteen alaka 
kaada vetta sen paalle. 

Taman ohjeen laiminly 扫 nti 
voi aiheuttaa kipinan tai 

5 さ hkoiskun. 

〇 

Jos Fieldscope-kaukoputken 
sisapuoliset osat tulevat 
nakyvtin putoamisen tai muun 
tapahtuman seurauksena, ala 
koske niihin. 

Rikkoutuneiden osien 
koskettaminen voi aiheuttaa 
sahkoiskun tai muun 
loukkaantumisen. 

Irrota paristot rungosta ja vie 
korjattavaksi valtuutetulle 
Nikon-huoltoedustajalle. 

〇 

Jos huomaat lampoa, savua tai 
epatavallista hajua Fieldscope- 
kaukoputkesta, poista paristot 
valittomasti. 

Kayton jatkaminen voi aiheuttaa 
tulipalon tai karahtamisen. Ole 
varovainen paristojen vaihdon 
yhteydess さ karahtamisen 
vaittamiseksi. 

Poistettuasi paristot vie 
kaukoputki korjattavaksi 
valtuutetulle Nikon- 
huoltoedustajalle. 

0 

Ala kayta kaukoputkea 
sellaisessa paikassa, miss さ se 
voi syttya tulee tai rajahtaa. 

Ala kayta Fieldscope- 
kaukoputkea herkasti syttyvien 
kaasujen, kuten propaanin tai 
bens り nin laheisyydessa, silla 
seurauksena voi olla rajahdys tai 
syttyminen tuleen. 


Kavta vain seilaisia paristoja, 
jotka on hyvaksytty 
巧 lie tuotteelle (katso 
ominaisuudet). 

Jos kaytat eri valmistajan 
tekemia tai toisen tyyppisia 
paristoja, seurauksena voi 01 la 
rajahdys tai sahkoisku. 


A HUOMAUTUS 

(Fieldscope-kaukoputkelle) 


Q 

Ala heiluta kaukoputkea 
hihnastaan. 

Se voi osua johonkin ja 
aiheuttaa loukkaantumisen. 

Q 

Alajata tata tuotetta 
epatasaiselle alustalle. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa kaukoputken 
putoamisen ja 
loukkaantumisen. 

A 

Ala kayta tata tuotetta 
kavelless さ si. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa sen, etta kavelet 
epahuomiossa vaaralliseen 
paikkaan, kaadut tai aiheutat 
muun onnettomuuden tai 
loukkaantumisen. 


A 

A symboli tarkoittaa 
muistutusta {mukaan lukien 

varoitus). 


0 symboli tarkoittaa 
kieltoa. Kiellon aihe nakyy 
kuvainnollisesti (esimerkiksi 

vasemmalla oleva symboli 
kieltaa purkamisen). 



• symboli tarkoittaa pakollista 
toimenpidetta. Toimenpiteen 

C 

aihe nakyy kuvainnollisesti 
(esimerkiksi vasemmalla oleva 


symboli kehottaa irrottamaan 
pariston). 


A VAROITUS 

(Fieldscope-kaukoputkelle) 


A 

Ala koskaan katso Fieldscope- 
kaukoputkella suoraan 
aurinkoon. 


Ala pura Fieldscope- 
kaukoputkea al さ Ka yrita 
korjata tai muuttaa sita. 

Taman ohjeen laiminlyonti voi 
aiheuttaa sahkoiskun tai muun 
loukkaantumisen. 


Symbolien merkitykset 
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TurvalMsuusohjeet 


0 

Ala jata tata tuotetta autoon 
kuumana tai aurinkoisena 
paivana alaka myoskaan 
lampoa kehittavan laitteen 
■さ heisyyteen. 

Jos nain teet, se voi vaikuttaa 
haitallisesti sisapuolisiin osiin tai 
aiheuttaa tulipalon. 

A 

Ala kayta orgaantsia liuottimia, 
kuten alkoholia runkokotelon 
puhdistamiseen. 

A 

Ala jata pakkauksessa 
kaytettavaa muovipussia tai 
pienia osia pienten lasten 
ulottuville. 

A 

Esta se, etteivat pienet lapset 
epahuomiossa nielaise suojusta 
tai silmasuppiloa. 

Jos nain tapahtuu, hakeudu 
valittomasti laakarin hoitoon. 

A 

Kasittele liikkuvia osia varoen. 
Kulmatyyppinen Fieldscope- 
kaukoputki voidaan kiertaa 
jalustaan kiinni.Varo, ettet 
jata sormiasi paristokotelon 
ja jalustan kiinnittimen valiin 
kiertaessasi runkoa. 


A 

Ala kohdista is 叫 a Fieldscope- 
kaukoputkeen pudottamalla tai 
lyomalla. 

Tama voi aiheuttaa 
vikatoimintaa, koska tuote 
on hienoelektroninen 
laite {varustettu 
tannanvaimennustoiminnolla). 
Taman tyyppisesta kasittelysta 
aiheutuvat viat eivat kuulu 
takuun piiriin. 

A 

Yalta sadetta, roiskevetta, 
hiekkaa ja mutaa. 

Tama tuote on vesitiivis (rungon 
ja okulaarin liitos seka rungon 
ja paristokotelon liitos ovat 
vedenkestavia), mutta valta 
sadetta, vesiroiskeita, hiekkaa ja 
mutaa. 

A 

Ala kayta tarkennusrengasta, 
jos se on kastunut. 

A 

Yalta akillisia 
お mp 扫 tilamuutoksia. 

Akillisten lampotilamuutosten 
yhteydessa linssin pintaan voi 
muodostua vet な . 

A 

Jos iholle ilmaantuu 
tulehdusoireita, hakeudu 
laakarin hoitoon. 

Kumisen silmasuppilon 
pitkaaikainen kaytto voi 
aiheuttaa ihon tulehtumisen 
jo 川 akin ihmisilla. Jos mita 
tahansa oireita esiintyy, 
hakeudu valitt 扫 masti laakarin 
hoitoon. 


A VAARA 

(alkaali-Ja litiumparistot) 


Jos vahingoittuneesta 
paristosta roiskuvaa nestetta 
paasee silmiin, huuhtele 
valittomasti runsaalla vedella 
ja hakeudu sen jalkeen laakarin 
hoitoon. 

Taman ohjeen laiminly 扫 nti voi 
aiheuttaa vaninkoa silmillesi. 


A VAROITUS 

(alkaali-ja litiumparistot) 


A 

Ala lohkaise irti tai naarmuta 
ulkputkea. 

Se voi aiheuttaa nestevuodon, 
ylikuumenemisen tai 
rajahdyksen. 

G 

Ala altista paristoa avotulelle 
tai liialliselle kuumuudelle. 

Se voi aiheuttaa nestevuodon, 
ylikuumenemisen tai 
rajahdyksen. 

0 

Ala yhdistele vanhoja ja uusia 
paristoja, eri valmistajien 
paristoja tai erityyppisia 
paristoja. 

Se voi aiheuttaa nestevuodon, 
ylikuumenemisen tai 
rajahdyksen. 


Ala oikosuljetai pura akkua. 

Se voi aiheuttaa nestevuodon, 
ylikuumenemisen tai 
rajahdyksen. 
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A 

Kun havitat paristoja, 
erista kosketuspisteet 
eristysnauhalla. 

Kosketus toiseen metalliosaan 
voi aiheuttaa ylikuumenemisen, 
rajahdyksen tai tulipalon. 

Paristojen havittaminen 
paikallisten maaraysten 
mukaisesti. 

A 

Jos vahingoittuneiden 
paristojen nestetta roiskuu 
vaatteille tai iholk, huuhtele 
valittomasti runsaalla vedella. 

Taman ohjeen laiminlyonti voi 
aiheuttaa ihon arsytyst さ . 


A VAROITUS 

(alkaaliparistoilie) 


Poista paristot heti, kun niissa 
ei ole enaa varausta jaljella. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 


AVAARA 

[Ni-MH-akuille (nikkelimetallihybridi] 



Kayta lataamisen vain 


maariteltya laturia ja lataa 


paristot neija kerrallaan. 

A 

Taman ohjeen laiminlyonti 

voi aiheuttaa nestevuotoja, 


ylikuumenemisen tai 


rajahtamisen. 


A 

Huomioi paristoihin kirjoitetut 
varoitukset ja huomautukset. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Kayta vain sellaisia paristoja, 
jotka on hyvaksytty 
t さ lie tuotteelle (katso 
ominaisuudet). 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Pida paristot poissa lasten 
ulottuvilta. 

Erityisen varovaisia on oltava 
pienten vauvojen kanssa, jotta 
he eivat laita paristoja tai pienia 
esineita suuhunsa. Jos he 
nielaisevat naita osia, hakeudu 

V 引 itt 扫 masti laakarin hoitoon. 

A 

Aseta paristot paikalleen 
oikeassa suunnassa. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

魯 ) 

Ala upota veteen tai kastele. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

Q 

Ala lataa muita kuin ladattavia 
paristoja. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuodon, 
ylikuumenemisen tai 
rajahdyksen. 


0 

Ala altista paristoja avotulelle 
tai liialliselle kuumuudelle. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Aseta paristot paikalleen 
oikeassa suunnassa. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

您 ) 

Ala oikosulje tai pura akkua. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Ala kuljeta tai sailyta paristoja 
metalliesineiden, kuten 
kaulakorujen tai hiussolkien 

1 さ hell さ . 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

0 

Ala yhdistele vanhoja ja uusia 
paristoja, eri valmistajien paristoja 
tai eri 柄 ppisia paristoja. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Jos vahingoittuneesta paristosta 
roiskuvaa nestetta paasee 
silmiin, huuhtele valitt 扫 masti 
runsaalla vedella ja hakeudu sen 
jalkeen laakarin hoitoon. 

Taman ohjeen laiminlyonti voi 
aiheuttaa vahinkoa silmillesi. 
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Turvallisuusohjeet 


固 

回 

因 

因 

因 

回 

画 

画 

因 

回 

巧 

函 

函 

回 

固 

画 


A VAROITUS 

[Ni-MH-akuille (nikkelimetallihybridi)] 


A 

Ala lohkaise irti tai naarmuta 
ulkputkea. 

Ala kayta paristoja myoskaan 
silloin, jos havaitset, etta 
ulkoputki on lohkeillut tai 
naarmuuntunut. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Huomioi paristoihin kirjoitetut 
varoitukset ja huomautukset. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

(§) 

Ala upota veteen tai kastele. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

0 

Lopeta paristojen kayttaminen 
heti, JOS huomaat niissa 
muutoksia, kuten varin tai 
muodon muuttumista. 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 


A 

Pida paristot poissa lasten 
ulottuvilta. 

Erityisen varovaisia on oltava 
pienten vauvojen kanssa, jotta 
he eivat laita paristoja tai pienia 
esineita suuhunsa. Jos he 
nielaisevat naita osia, hakeudu 
valittomasti laakarin hoitoon. 

A 

Lopeta lataaminen, jos lataus 
ei ole valmis, vaikka maaritelty 
latausaika on kulunut umpeen. 
Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 

A 

Jos vahingoittuneiden 
paristojen nestetta roiskuu 
vaatteille tai iholle, huuhtele 
valitt 扫 masti runsaalla vedella. 

Taman ohjeen laiminlyonti voi 
aiheuttaa ihon arsytysta. 

A 

Kun kierratat tai havitat 
paristoja, erist さ kosketuspisteet 
eristysnauhalla. 

Kosketus toiseen metalliosaan 
voi aiheuttaa ylikuumenemisen, 
rajahdyksen tai tulipalon. 
Paristojen havittaminen 
paikallisten maaraysten 
mukaisesti. 

A 

Kayta vain sellaisia paristoja, 
jotka on hyvaksytty 
talle tuotteelle (katso 
ominaisuudet). 

Taman ohjeen laiminlyonti 
voi aiheuttaa nestevuotoja, 
ylikuumenemisen tai 
rajahtamisen. 


A HUOMAUTUS 

[Ni-MH-akuille (nikkelimetallihybridi)] 



冉ほ iske tai heita. 

A 

Taman ohjeen laiminlyonti 

voi aiheuttaa nestevuotoja, 


ylikuumenemisen tai 


rajahtamisen. 
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Huomautukset 

HOITO JA KUNNOSSAPITO 

Linssit 

• Pyyhi polyt linssin pinnasta 
pehmealla, oljyttomalla harjalla. 

• Kun puhdistat linssin pintoja 
tahroista ja laiskista kuten 
sormenjaijista, pyyhi linssit 
erittain varovasti kuivalla, 
puhtaalla puuvillapyyhkeella tai 
oljyttomalla 
linssinpuhdistusliinalld. 

Kayta pieni maara puhdasta 
alkoholia (ei denaturoitua) 
pinttyneiden tahrojen 
pyyhkimiseen. Ala kayta 
samettikangasta tai tavallista 
kasipyyhetta, koska se voi 
naarmuttaa linssin pintaa. Kun 
pyyhetta on kerran kaytetty 
rungon puhdistamiseen, ala 
pyyhi silla enaa linssin pintaa. 

Linssin puhdistus 

• Ala kayta aerosolityyppista 
linssinpuhdistusainetta 
Fieldscope-kaukoputken 
objektiivin linssin 
puhdistamiseen. Nestemaisen 
kaasun nopea jaahtyminen voi 
rikkoa linssin. 


Paarunko 

• Puhdista tarkennusrenkaaseen 
tarttunut lika pehmean harjan 
avulla. 

• Puhdista rungon pinta pehmealla, 
puhtaalla kankaalla. Ala kayta 
bensiinia, tinneria tai muuta 
orgaanista liuotinta sis さ It さ v ささ 
pesuainetta, koska ne voivat 
aiheuttaa varien haalistumista ja 
kumipinnan haurastumista. 

Sailytys 

• Kun kaukoputkea ei kayteta 
pitkaan alkaan, sailyta se 

viile さ ssa, kuivassa paikassa. Poista 
paristot sailytyksen ajaksi. 

• Kosteissa tiloissa linssin pintaan 
voi tiivistya vetta tai muodostua 
hometta. Siksi Fieldscope- 
kaukoputkea on hyva sailyttaa 
kuivassa ja viileass さ paikassa. 

Sen jalkeen kun olet kayttanyt 
etaisyysmittaria sateisena paivana 
tai iltana, kuivaa se huolellisesti 
huoneenlampotilassa ja sailyta 
kuivassa, vlileassa paikassa. 

• Alajata Fieldscope-kaukoputkea 
autoon kuumana tai aurinkoisena 
paivana alaka myoskaan lampoa 
kehittavan laitteen laheisyyteen. 


Se voi vahingoittaa laitetta tai 
heikentaa sen kuntoa. 

VESITIIVIIT MALLIT 

• Taman tuotteen ilmatiiviissa 
osassa on typpikaasutaytteinen 
vesltiivis rakenne, joka suojaa 
sita veden tlivistymisen ja 
homeen aiheuttamilta 
vahingoilta. 

Rungon ja okulaarin liitos seka 
rungon ja parlstokotelon liitos 
ovat vedenkest さ V ほ . Ala 
kuitenkaan kayta tuotetta 
pitkaan sateessa tai veden 
ささ rella. Ala vapauta 
paristokotelon lukkoa tai irrota 
okulaaria naissa olosuhteissa. 

• Mahdollinen kosteus tulee 
pyyhkia pois ennen Fieldscope- 
kaukoputken liikkuvien osien 
(tarkennusnuppi, okulaari, jne.) 
saatamista seka vahinkojen 

est さ miseksi ett さ turvallisuuden 
vuoksi. 

• Jotta EDG VR Fieldscope 
-kaukoputki pysyisi aina 
erinomaisessa kunnossa, Nikon 
Vision suosittelee saann 扫 llista 
huoltamista valtuutetun 
myyjan toimesta. 


回国巧国互马却岛巧巧田马固 m 


199 






































Huomautukset 

SUOJATARRA 

• Ala repaise pois suojatarraa 
paristokotelon takaa. Sen 
irrottamlnen voi aiheuttaa 
vikatoimintaa staattisen sahkon 
vuoksi. 

Suojatarra 



巧 Erillisen kerayksen merkki Euroopan maissa 


X 


I ama merkki osoittaa, etta tama akku ker さね an 
erikseen. 

Seuraavat maininnat koskevat vain eurooppalaisia 
kayttajia. 

• Tama akku ker おさ an erikseen asianmukaisista 
kerayspisteista . 冉ほ havita akkua talousja け eiden 
mukana, 

■ Lisatietoja saat jalleenmyyjalta tai paikallisilta 
j お ehuoltoviranomaisilta. 


巧 Erillisen kerayksen merkki Euroopan maissa 


X 


Tama merkki osoittaa, etta toute kerataan erikseen. 

Seuraavat maininnat koskevat vain eurooppalaisia 

kayttajia, 

• Tama toute kerataan erikseen asianmukaisista 
kerayspisteista. Ala havita akkua talousjatteiden 
mukana, 

• Lisatietoja saat jalleenmyyjalta tai paikallisilta 
jatehuoltoviranomaisilta. 


国国固国互马却回巧 IWIBm 巧马国 m 
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Suojaus haitallisia hairiosianaaleja vastaan 

Tama lalte on FCC-m ささ r さ ysten osan 15 vaatimusten mukainen. Sen kayttoa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 
{1)Tama laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita. 

(2) Taman laitteen tulee sietaa kaikkia mahdollisia hairioita, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheutta- 
vat hairiot. 

Tama laite on testa け u ja todettu luokan B mukaiseksi digitaalilaitteeksi F しし - maar さ ysten osan 15 ja Euroopan 
Unionin EMC-dIrektiivin edellyttamassa laajuudessa. Maiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa suojaus 
haitallisia hairiosignaaleja vastaan asuinaluellla.Tama laite luo, kayttaa ja sateilee radiotaajuusenergiaa, joten 
jos sit さ ei suojata maar さ ysten mukaisesti, se voi halrita radioliikennetta.Tosin, mitaan takuuta ei ole siit さ ， etta 
hairiot さ ei esiinny tietyiss さ kaytt 扫 kohteissa. Jos tama laite h さ iritsee radion tai television kayttoa, mika voidaan 
helposti selvittaa kytkemalla laite pois ja paalle, kehotamme kaytt さ ja さ poistamaan hairioteidjat jollakin seu- 
raavista toimenpiteista: 

• Suuntaa tai kohdista vastaanottoantenni uudelleen. 

.Us ささ laitteen ja vastaanottimen v さ list さ keskinaista etaisyytta. 

• Ota yhteys jalleenmyyjaan tai asiantuntevaan radio-/TV-asentajaan avun saamiseksi. 

Tama luokan B digitaa 川 aitetaytt ささ kaikki hairioita aiheuttavia laitteita Kanadassa koskevat maar さ ykset. 


回国巧国互马却岛巧巧田 mm 马固 m 
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EDG VR Fieldscope -kaukoputkien ominaisuudet 


Mallit 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Tyyppi 

Suora 

Kulmikas 

Objektiivin linssin tehollinen ほ pimitta (mm) 

85 

85 

Lahitarkennusetaisyys (m) 

5 

5 

Pituus {vain runko) (mm/tuumaa) 

379/14,9 

398/15,7 

Korkeus X leveys (vain runko) (mm/tuumaa) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Paino (vain runko) (g/unssia) 

2.400/84,7 (ilman paristoja) 

2.400/84,7 (ilman paristoja) 

Tannanvaimennusvaikutukset 
(lampotilassa 25 °C )' 

Katselu: Tarinointi vahenee noin kahdeksasosaan. 

Digiscoping-jarjestelma: Vastaa samaa kuin noin 2 kertaa suurempi sulkimen nopeus 

Virtalahde 

AA-alkaaliparisto 4 kpl, AA-litiumparisto 4 kpl 
tai AA-nikkelimetallihybridiparisto (Ni-MH) 4 kpl 

Pariston tarkistus 

Valodiodi 

Pariston kestoika (lampotilassa 25 °C) 

Noin 17 tuntia (AA-alkaaliparisto), noin 31 tuntia (AA-litiumparisto), 
noin 15 tuntia (AA-nikkelimetallihybridiparisto (Ni-MH)) 

Automaattinen virrankatkaisu 

Automaattinen virrankatkaisu (noin 30 minuuttia tannanvaimennuksen kaynnistymisen jaikeen) 

EMC 

VCCI-luokka B; FCC osa 15, aliosa B, luokka B; EU:n EMC-direktiivi, AS/NZS 

Ymparisto 

Ekolasi, RoHS,WEEE 

Kaytto ほ mp 日 tila/kosteus 
(normaali) 

-20 — +60 て/ 80 % suhteellinen l<osteus (ilman kastepistetta) 

Kaytto ほ mpotila/kosteus 
(tarinanvaimennuksella) 

-10 — +40 °C/80 % suhteellinen kosteus (ilman kastepistetta) 

Rakenne 3 

Vesitiivis (enintaan 2 m syvyydella 10 minuutria) ja huurtumattomuuden takaava typpitaytto 
(rungon ja okulaarin liitos seka rungon ja paristokotelon liitos ovat vedenkest さ via 

Rungon kierto 

Kiintea 

Kierto.5 


Perustuu Nikon 円 eldscope -mittausstandardiin (kaytetaan jalustan kanssa).** Pariston ika vaihtelee 010 suhteiden, lampotilan ja tarinan mukaan. 

■3 El tarkoitettu vedenalaiseen kayttoon. Vedenkestava:Testaus kaatamalia vetta (vastaa samaa kuin 1 mm minuutissa) yli 200 mm korkeudelta 10 
minuutin ajan (normaalikaytossa okulaari kiinnitettyna oikein paarunkoon). つ Runko voidaan kiertaa kulma-asentoon 0。，±45。, ±90。, ±13i ja lukita 
kiinnittimel ほ. 

EDG VR Fieldscope -kaukoputken varusteet 

• Sadesuojus 1 kpl • Kiinnityssuojaus (kiinnitetty runkoon)1 kpl 

- Objektilvinen linssisuojus (kiinnitetty runkoon)1 kpl • AA-alkaaliparisto 4 kpl - Kaytt 扫 ohje (tama opas) 
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EDG VR Fieldscope -kaukoputken nimitykset 


① Objektiivin linssi 
(D Objektiivin linssisuojus 

③ Aurinkosuoja (liuku) 

④ Tarkennusrengas 

⑥ Okulaari (lisavaruste) 

⑥ Okulaarisuoja 
(lisavarusteista okulaaria varten) 

⑦ Okulaarin vapautusIndeKsi 
® Jalustan kiinnityskanta 

感 Lukitsin 

⑩ Jalustan kiinnityskannan istukka (1/4") 
(3 istukkaa) 

⑩ Videolii 巧 n 巧 pisteet (4 reikaa) 

⑩ Klinnitysrengas 
⑩ Valodiodi 
®VR ON/OFF-painike 
® VR-lukkonuppi 
® Paristokotelo 
⑩ Paristokotelon lukko 


(Kulmikas malli) 


① 



(Suora malli) 


① 


饭 





























Okulaarin kiinnitys ja irrotus 


Kiinnitys 



Irrotus 



① Tyonna okulaari Fieldsco- 
pe-kaukoputken runkoon 
kohdistamalla indeksit 
molemmin puolin. 

思 ) Kierra vastapaivaan, kun- 
nes kuulet naksahduksen. 
Huomio: Jos okulaarin linssia 
ei tyonneta riitt さ van pitkalle 
kaukoputkeen, sita ei voi 
kiertaa. 


Paina okulaarin vapautus- 
vipu suuntsan ①. 

Kierra sen jalkeen oku- 
laaria myotapaivaan @ 
irrottamista varten. 


(Katso okulaaria esittelevaa kohtaa.) 


Tarkentava/liukuva aurinkosuoja 
Tarkennus 

• Tarkenna kiertamalla tarkennusrengasta. 
Tarkennusrenkaan kiert さ minen myotapaivaan ① 
tarkentaa kaukana olevan kohteen. 
Tarkennusrenkaan kiertaminen vastap さ ivaan ⑤ 
tarkentaa lahella olevan kohteen. 


A 

Tarkennusrengas 

Liukuva aurinkosuoja 

• Liu'uta aurinkosuojaa objektiivin linssisuojuksen 
ollessa auki. Jos pidat sen kiinni, liukuliike estyy, 
koska aurinkosuojan sisaan paasee ilmaa. 


司固司国互马却回巧 Iwl 田 m 巧马国 m 
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Pyoriva runko (vain kulmikkaat mallit) 


• Loysaa lukitsinta vastapaivaan, jotta runkoa voidaan kiertaa. 

- Runko voidaan kaantaa kulma-asemiin 0。, ±45。, ±90。, ±1 35。. 

• Lukitsimen ruuvaaminen lukitsee rungon tahan kulmaan. 

• Varo, ettet jata sormiasi paristokotelon ja jalustan kiinnittimen valiin 
kaantaessasi runkoa. 


回国巧国互马却岛巧巧田马固 m 
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Paristojen asetus 


回 

回 

回 

因 

因 

回 

画 

画 

0 

回 

巧 

函 

函 

回 

画 

画 


1. Poista paristokotelo runaosta 

Vapauta paristokotelon lukko (Kuva 1),irrota se sitten kaukoputken 
rungosta (Kuva 2). 

2. Aseta paristot paikalleen 

Syoita paristot paristokotelon sisapuolella merkittyyn suuntaan (Kuva 3). 

3. Kiinnita Fieldscope-kaukoputken runkoon 

bijoita paristokotelo kuvan mukaisesti (Kuva 4), paina sen jalkeen kotelon 
lahin sivu alas lukkoon (Kuva 1). 


Ennakkohuomautukset paristojen vaihdossa 

• Ennen paristojen vaihtamista varmista, etta VR-iukkonuppi on lukitusasennossa, 
poista sen jalkeen paristokotelo. Jos nuppi ei ole lukossa, epahuomiossa tapah- 
tuva kosketus VR ON/OFF -painikkeeseen voi kytkea tarinanvaimentimen paalle. 
Sen seurauksena tuotteeseen voi tulla toimintavika. 

• Kun vaihdat paristoja ulkona, varmista, ettei mitaan nesteita paase paristokote- 
100 n. 

• Yalta metallin kosketusta paristokotelon liitantaan. Se voisi aiheuttaa ongelmia. 

Paristokotelon lukitseminen 

• Sovita paristokotelo oikeaan asentoon ja varmista, etta se on oikein lukittu 
(Kuva 1).Jos seei ole lukittuna, kotelo voi pudota odottamatta. 

Pid さ paristokotelon liitanta puhtaana 

• Ala avaa paristokoteloa kosteissa 010 suhteissa, kuten sateella tai meren aarella, 

さ laka p 扫 lyisissa paikoissa. Se voi aiheuttaa kosketushairi 扫 ita. 

• Vaihtaessasi paristoja varmista, etta liitannat pysyvat puhtaana, muuten kosketus 
voi olid huono. 


Kayta taysin ladattuja paristoja matalissa ほ mpotiloissa ja hanki vara pa¬ 
ristot. 

• Kun matalissa ほ mpotiloissa kaytetaan heikosti ladattuja paristoja, VR-toiminto 
ei ehka toimi. Kayta kylmissa olosuhteissa uusia tai tayteen ladattuja paristoja. 
Pida myos varaparistot lampimina vuorotellen kayttamista varten. Vaikka paristot 
eivat toimisikaan matalissa lampotiloissa, ne saattavat siita huolimatta toimia 
palautuessaan normaalilampotilaan. 
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VR-toiminto (tarinanvaimennus) 

1. Varmista, etta paristot on asetettu paristokoteloon 

2. K ささ nn さ VR-lukkonuppia ja kohdista indeksi asentoon O (Kuva 5) 

3. Paina VR ON/OFF -painiketta kerran kytkeaksesi tarmanvaimen- 
nuksen paalle (vihrea valodiodi syttyy) (Kuva 6) 

*VR ON/OFF -painike toimii vain, kun VR-lukkonupin indeksi on kohdistettu 
asentoon O . 

*VR kytkeytyy pois paalta automaattisesti noin 30 minuuttia sen paallekytke- 
misen jalkeen (automaattinen virrankatkaisutoiminto). 

* Digiscoping-kuvauksessa kameran VR-asetuksen on oltava pois paalta. 

* Koska taman tuotteen tarinanvaimennustoiminto on suunniteitu jalustan 
kayttoa ajatellen, suosittelemme sen kayttamista. 

* Kun vihrea valodiodi ei syty, paristojen lataus on heikko ja siksi ne on vaih- 
dettava. 

Deaktivoi tarinanvaimennustoiminto: 

Kytke tarinanvaimennus pois paalta painamalla kerran VR ON/OFF 
-painiketta. Kaanna sen jalkeen VR-lukkonuppi LOCK-asentoon. 

• Varmista, etta VR-lukkonupin indeksi on kaannetty napsahtavaan asentoon 
o ennen tarinanvaimennuksen kytkemista paalle. Ala koskaan liikuta VR- 
lukkonuppia, kun tarinanvaimennus on toiminnassa. Jos sita liikutetaan, 
tarinanvaimennus pysahtyy pakkotoimisesti ja virta katkeaa. 

• Varmista kuUetuksen yhteydessa, etta VR-lukkonupin indeksi on lukitusasen- 
nossa. Jos se ei ole lukittuna, isku tai putoaminen voi aiheuttaa ongelmia. 

• Poista Fieldscope-kaukoputken runko jalustasta kuljetuksen ajaksijotta 
valtat sen kaatumisen tai muun vahinkoa aiheuttavan iskun. 

• Ala poista paristokoteloa runqosta, kun tarinanvaimennus on toiminnassa 
(kun valodiodi palaa). Se voi aiheuttaa ongelmia. 

• Kuva liikkuu hieman muutaman sekunnin ajan tarinanvaimennuksen paalle- 
kytkemisen jalkeen, mika on normaalia. 


VR-lukkonuppi 



VR ON/OFF-painike 

Virhea valodiodi 
tarinanvaimennuksen 
ollessa paalla 


• Tarinanvaimennuksen kaynnistyminen saa aikaan kayntiaanen. Se on aivan 
normaalia. 


回国巧国互马却 rn 巧巧 Brum 马固 m 
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Okulaarit 


0 9 0 0 


FEP-20W 


FEP-38W 




し 



FEP-50W 


i 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 


■」 


FEP-30W 


Kierra jompikumpi kimnityskappale okulaariin kayttoa varten. 
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Mallit 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Suurennus (X) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 


3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1,!** 


4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2, 8-1, が * 


60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 


60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Nakokentta etaisyydella 

58/173 

42/U6 

42/U6 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

1.OOOm/jaardia (m/jalkaa) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Lahtoaukko (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 


Suhteellinen kirkkaus 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Katseluetaisyys (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Pituus (mm/tuumaa) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: kierto ja 
liuku 

79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Ulkohalkaisija (mm/tuumaa) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Paino (g/unssia) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Rakenne 

Vesitiiviyden (2 metriin saakka 10 minuuttia) ja huurtumattomuuden takaavat 0-rengastiivisteet ja 
typpitaytto (rungon ja okulaarin liitoskohta on vedenkestava) 


Ylarivi: kiinnitettyna ED(j/ED(j VR 円 eldscope 85 -sarjan kaukoputkeen 
Alarivi: kiinnitettyna EDG Fieldscope 65 -sarjan kaukoputkeen 

* Arvo,joka on laskettu kaavalla [tan cj'= 「 xtan 山 ]: Naennainen nak 扫 kentta: 2 山 , Suurennus: [Todellinen nakokentta: 2 山 
♦* Pienimmallaja suurimmalla suurennuksella 
***lrrotettavalla kiertyv 引ほ ja liukuvalla silmasuppilolla 


Oku aarin ominaisuudet 
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Okulaarin nimitykset 


回 

回 

回 

因 

因 

图 

画 

画 

回 

回 

巧 

函 

函 

回 

固 
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® Okulaari 

⑨ Kuminen sllmasuppllo 
(D okulaarin korkeuden saatorenaas 
④ Zoomausrengas 
⑥ Okulaarin vapautusvipu 

⑥ Okulaarin vapautusindeKsi 

⑦ Okulaarin kiinnitysosa 

—/33W/S0W.SW 


BE ⑥⑥⑥ 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 



DS-renkaan kiinnityskappale 


Okulaarin varusteet 


FEP-30Wja 

TS-renkaan kiinnityskappale 


Okulaarisuoja (kiinnitetty runkoon)1 kpl - Kiinnityssuojus (klinnitetty runkoon)1 kpl - Kotelo1 kpl 
FEP 25-LER: Kuminen silm さ suppilo (kiinnitetty runkoon)1 kpl 

FEP-30W*: DS-renkaan kiinnityskappaleet (DS-rengas, DS-okulaarisuoja, kuminen silmasuppilo) 

*Tehtaalta toimitettaessa kiertyva ja liukuva (TS) rengas on kiinni rungossa ja DS-renkaan kiinnitys¬ 
kappaleet (DS-rengas, DS-okulaarisuoja, kuminen silmasuppilo) ovat mukana pakkauslaatikossa. 


Okulaarien sopivuus 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (kiertyva ja liukuva silmasuppilo) 


Kierra silmasuppilon い卜 
keuden saatorengasta 
asetuksen tekemiseksi. 


。藤 



Digiscoping-jarjestelma: 
Kayta silmasuppiloa sisaan 
painetussa 3sennoss3. 


Digitaalikameran sovitin voidaan 
Kiinni 口お . 


Katselu 

(silm さ lasien kayttajat): 
Kuminen silmasuppilo on 
vedettyna ulos noin 5 mm. 


Katselu 

(ei silmalasien kayttajat): 
Kuminen silmasuppilo on 
vedettyna ulos enemman 
kuin 5 mm. 


Todellinen ulosvetopituus 
vaihtelee kaytettavasta 
silmasuppilos ね riippuen. 


FEP-30W (kaksi eri tyyppista silmasuppiloa: DSjaTS) 

DS-renkaan kiinnityskappale 


TS-renkaan kiinnityskappale 




Digiscopina-iarjestelma: 
Poista kuminen varmuussil- 
masuppilo kayttoa varten. 


Digitaalikameran sovitin 
voidaan kiinni け aa. 


Katselu: 

Kiinnita kuminen 
varmuussilmasuppilo 
kayttoa varten. 


Katselu 

(silmalasien kayttajat): 
Kayta silmasuppiloa 
sisaan painetussa asen- 
nossa. 


Katselu 

(ei silmalasien kayttajat): 
Kayta silmasuppiloa ulos 
vedetyssa asennossa. 
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FEP-2b LER (Irrotettava kuminen silmasuppllo) 



Diaiscopinq-jarjestelma: 

Poista kuminen varmuussilmasuppilo 
kayttoa varten. 


Digitaalikameran sovitin voidaan 
kiinnittaa. 



Katselu: 

Kimnita kuminen varmuussil¬ 
masuppilo kayttoa varten. 


FEP-20-60 {Kiertyva ja liukuva silmasuppilo) 

(Digitaalikameran sovitinta ei voi kimnittaaj 



Katselu 


Katselu 

(silmalasien kayttajat): 


(ei silmalasien kayttajat): 

Kayta silmasuppiloa sisaan 


Kayta silmasuppiloa ulos 

painetussa asennossa. 


vedetyssa asennossa. 
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For din sikkerhet 


For din sikkerhet.213-217 

Forholdsregler.218-219 

Beskyttelse mot skadelig interferens for 

radiokommunikasjon.220 

Spesifikasjoner/tilbehor for EDG VR Fieldscope.221 

Nomenklaturfor EDG VR Fieldscope.222 

Montering oq fierning av okularlinse.223 

Fokusere/skyve soldeksel.223 

Rotere huset (bare vinklede modeller).224 

Sette inn batterier.225 

VR-funksjon (vibrasjonsreduksjon).226 

Okularer.227 

Spesifikasjoner for okular.228 

Nomenklatur/tilbeh 0 r for okular.229 

Okularenes egnethet. 230-231 


Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel. 

Det er ikke tillatt a reprodusere denne manualen Kelt eller delvis 
(med unntak for korte sitater i produkta け ikier eller anmeldelser) 
uten skriftlig godkjenning fra NIKON V に ION CO., LTD. 


Takkforat du har kjopt en Nikon EDG 
VR Fieldscope. 

F 0 lg disse retningslinjene noye slik at 
du bruker utstyret pa riktig mate og 
unngar potensielt farlige situasjoner. 
For du bruker dette produktet, ber vi 
deg lese delen For din sikkerhet og 
instruksjonene for riktig bruk som 
folger med produktet. Oppbevar 
disse Instruksjonene pa et lett 
tilgjengellg sted for enkel referanse. 


A FARE 


Dette symbolet advarer deg om risikoen 
for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn 
til innholdet som beskrives her, kan fore 
til hoy sannsynlighet for dod eller 
alvorlige personskader. 

么 ADVARSEL 

Dette symbolet advarer deg om risikoen 
for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn 
til innholdet som beskrives her, kan 
forarsake dod eller alvorlige 
personskader. 

A FORSIKTIG 

Dette symbolet advarer deg om risikoen 
for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn 
til innholdet som beskrives her, kan 
forarsake personskade eller materiell 
skade. 
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Symboler 


A symbolet viser varsel 
(inkludert advarsel). 

0 -symbolet viser forbud. 
Spesifiktforbudt innhold 
er illustrert inne i symbolet 
(symbolet til venstre viser 
for eksempel forbud mot 
demontering). 

• -symbolet viser 
obligatorisk handling. 
Spesifikt innhold er illustrert 
inne i symbolet (symbolet til 
venstre viser for eksempel at 
batteriet ma tas ut). 


A ADVARSEL 

(for Fieldscope) 


A 

Se aidri airekte pa solen 
gjennom en Fieldscope. 


Du ma ikke demontere, 
reparere eller bygge om en 
Fieldscope. 

Hvis du gjar dette, kan det 
fare til elektrisk st 0 t eller andre 
skader. 


A 

€ 


(§) 

Din Fieldscope ma ikke bli 
gjennomvat, og du ma ikke 
helle vann over din Fieldscope 
med vilje. 

Hvis du gj 0 r det, kan det fare til 
antenning eller elektrisk slot. 

O 

Hvis indre deleridin 

Fieldscope eksponeres som 
folge avfall eller andre uhell, 
ma du ikke ta pa dem. 

Du kan 枯 elektrisk st 0 t eller 
andre skader hvis du tar pa 
odelagte deler. 

Ta batteriene ut av huset og 
lever produktet til reparasjon 
hos en autorisert Nikon- 
representant. 

を 

O 

Dersom du oppdager at det 
kommer varme, royk eller 
uvanliq luktfra din Fieldscope, 
ma du straks ta ut batteriene. 
Hvis du fortsetter a bruke 
den, kan det fore til brann 
eller brannsar. Nar du tar ut 
batteriene, ma du vaere forsiktig 
slikatdu ikke brennerdeg. 

Nar du harfjernet dem, ma du 
levere den til reparasjon hos en 
autorisert Nikon-representant. 


Q 

Du ma ikke bruke din 

Fieldscope pa et sted der det er 
fare for brann eller eksplosjon. 

Du ma ikke bruke din Fieldscope 
i naerheten av brennbare gasser 
som propan eller bensindamp 
fordi dette kan fare til 
eksplosjon eller brann. 

A 

Bruk bare batterier som 
er godkjent for bruk 
med dette produktet (se 
spes げ ikasjonene). 

Hvis du bruker batterier av 
andre merker eller typer, kan det 
fore til eksplosjon eller elektrisk 
St0t. 


A FORSIKTIG 

(for Fieldscope) 


0 

Du ma ikke svinge Fieldscope 
etter b ぉ restroppen. 

Den kan treffe noen og 
forarsake skade. 

0 

Du ma ikke plassere dette 
produktet pa et ustabilt sted. 

Hvis du gj 0 r det, kan det falle 
ned og forarsake skade. 

A 

Du ma ikke bruke dette 
produktet mens du gar. 

Hvis du gj 0 r det, kan det 
forarsake skade ved at du gar 
pa noe, at du treffer andre, at du 
faller eller andre uhell. 
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A FARE 

(for alkaliske batterierog litium-batterier) 


Hvis det kommer vaeske fra et 
odelagt batten inn i oyet, ma 
du straks skylle med rent vann 
og deretter ta kontakt med 
lege. 

Hvis du ikke gjor det, kan det 
skade oynene eller pavirke dem 
pa en negativ mate. 


A ADVARSEL 

(for alkaliske batterierog litium-batterier) 


A 

Du ma ikke skrelle av den ytre 
hylsen eller klore i batteriet. 

Det kan fare til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

Q 

Batterier ma ikke eksponeres 
for flammer eller sterk varme. 

Det kan fare til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

Q 

Du ma ikke kombinere gamie 
og nye batterier eller batterier 
avforskjellig merke eller type. 

Det kan fare til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


Du ma ikke kortslutte eller 
demontere et batteri. 

Det kan fare til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


0 

Du ma ikke la dette produktet 
ligge i bilen pa en varm eller 
solrik daq eller i naerheten av 
utstyr som genererer varme. 

Hvis du gjor det, kan det oppsta 
skade pa indre deler eller brann. 

A 

Du ma iKke bruke organiske 
losningsmidler som alkohol til 
a rengjore huset. 

A 

Sorg fora holde plastposen 
som brukes for innpakning 
av produktet eller andre sma 
deler ute av rekkevidde for 
barn. 

A 

Sarg for at sma barn ikke putter 
deksler eller oyemuslinger av 
gummi i munnen. 

Hvis et barn svelger en slik del, 
ma du straks ta kontakt med 
lege. 

A 

Behandle bevegelige deler med 
forsiktighet. 

En Fieldscope av vinkeltype kan 
roteres nar den monteres pa 
et stativ. Vaer forsiktig slik at du 
ikke klemmer fingrene mellom 
batteriholderen og stativet nar 
du rote re r huset. 


A 

Vaer forsiktig slikat du ikke 
treffer din Fieldscope med slag 
eller mister deni bakken. 

Dette kan fore til funksjonsfeil 
siden produktet er et elektronisk 
presisjonsinstrument {utstyrt 
med vibrasjonsreduksjon). 
Eventuelle feil som skyides slike 
uhell dekkes ikke av garantien. 

A 

Unnga regn, vannsprut, sand 
og sole. 

Dette produktet er vanntett 
{hus-/okularleddet og hus-/ 
batteriholderleddet er 
vannbestandige), men du ma 
unnqa regn, vannsprut, sand og 
S0le. 

A 

Ikke bruk fokuseringsringen 
hvis produktet eksponeres for 
vann eller regn. 

A 

Unnga plutselige 
temperaturendrinqer. 

Hvis din 円 eldscope har 
vaert utsattfor plutselige 
temperatu rend ringer, kan 
det forekomme kondens pa 
overflaten pa objektivet. 

A 

Hvis det oppstar en 
hudinflammasjon, ma du ta 
kontakt med lege. 

Hos enkelte som bruker 
0 yemuslingene av gummi i en 
lengre periode, kan det oppsta 
hudinflammasjon. Hvis det 
oppstar symptomer pa dette, 
ma du straks ta kontakt med en 
lege. 
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A 

F 0 lg alle advarsler og 
forsiktighetsregler pa 
batteriene. 

Hvis du ikke gjordet, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Bruk bare batterier som 
er godkjent for bruk 
med dette produktet (se 
spes げ ikasjonene). 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Sorg for at batteriene holdes 
utenfor rekkevidde for barn. 

Vaer spesielt oppmerksom slik 
at du unngarat sma barn putter 
et batteri eller andre sma deler i 
munnen. Hvis et barn svelger en 
slik del, ma du straks ta kontakt 
med lege. 

A 

Sett batteriene inn i riktig 
retning. 

Hvis du ikke gjordet, 
kan det fare til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

(§) 

Ma ikke senkes ned i eller 
eksponeres for vann. 

Hvis du gjar det, kan det fore til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

0 

Du ma ikke lade andre batterier 
enn oppladbare batterier. 

Hvis du gj 0 r det, kan det fore til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 


A 

Nar du kasserer batterier, ma 
du isolere kontaktene med 
forseglingsteip. 

Kontakt med andre 
metallgjenstander kan fore til 
overoppvarming, eksplosjon 
eller brann. Kasser batteriene i 
henhold til lokalt regelverk. 

A 

Hvis V 五 ske fra et skadet 
batteri kommer 1 kontakt med 
kiser eller hud, ma du skylle 
umiddelbart med mye vann. 

Hvis du ikke gjar det, kan det 
fore til hudirritasjon. 


A ADVARSEL 

(for alkaliske batterier) 


Ta ut batteriene straks narde er 
utladet. 

A Hvis du ikke gjor det, 

kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


A FARE 

[for Ni-MH-batterier (nikkelmetallhydrid)] 



Ved opplading ma du bare 


bruke angitt lader og lade 


batteriene fire om gangen. 

A 

Hvis du ikke gjor det, 

kan det fare til lekkasje, 


overoppvarming eller 


eksplosjon. 


0 

Batterier ma ikke eksponeres 
for flammer eller sterk varme. 

Hvis de gjor det, kan det fare til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Sett batteriene inn i riktig 
retning. 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


Du ma ikke kortslutte eller 
demontere et batteri. 

Hvis du gjor det, kan det fare til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Du ma ikke transportere eller 
oppbevare batterier sammen 
med metallgjenstander som 
f.eks. halskjeder eller harnaler. 
Hvis du gjor det, kan det fare til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

0 

Du ma ikke kombinere gamie 
og nye batterier eller batterier 
av forskjellig merke eller type. 
Hvis du gjor det, kan det fore til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Hvis det kommer vseske fra et 
odelagt batteri inn i oyet, ma 
du straks skylle med rent vann 
og deretter ta kontakt med 
lege. 

Hvis du ikke gjor det, kan det 
skade oynene eller pavirke dem 
pa en negativ mate. 


216 


A ADVARSEL 

[for Ni-MH-batterier (nikkelmetallhydrid)] 


A 

Du ma ikke skrelle av den ytre 
hylsen eller klore i batteriet. 

Bruk heller ikke batterier hvis 
den ytre hylsen er skrellet av 
eller det er riper i dem. 

Hvis du gjor det, kan det fore til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Folg alle advarsler og 
forsiktighetsregler pa 
batteriene. 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

(§) 

Ma ikke senkes ned i eller 
eksponeres for vann. 

Hvis du gjor det, kan det fare til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 

0 

Slutt a bruke et batteri 
umiddelbart hvis du legger 
merke til endringer, for 
eksempel misfarging eller 
deformering. 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore tit lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


A 

Sorg for at batteriene holdes 
utenfor rekkevidde for barn. 

Vaer spesielt oppmerksom slik 
at du unngar at sma barn putter 
et batteri eller andre sma deler i 
munnen. Hvis et barn svelger en 
slik del, ma du straks ta kontakt 
med lege. 

A 

Avsiutt lading hvis den ikke 
er fullfort nar angitt ladetid er 
utlept. 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 

A 

Hvis vaeske fra et skadet 
batteri kommer i kontakt med 
kiser eller hud, ma du skylle 
umiddelbart med mye vann. 

Hvis du ikke gjor det, kan det 
fore til hudirritasjon. 

A 

Nar du avhender eller 
kasserer batterier, ma du 
isolere kontaktene med 
forseglingsteip. 

Kontakt med andre 
metallgjenstander kan fore til 
overoppvarming, eksplosjon 
eller brann. Kasser batteriene i 
henhold til lokalt regelverk. 

A 

Bruk bare batterier som 
er godkjent for bruk 
med dette produktet (se 
spes げ ikasjonene). 

Hvis du ikke gjor det, 
kan det fore til lekkasje, 
overoppvarming eller 
eksplosjon. 


A FORSIKTK 

[for Ni-MH-batterier (nikkelmetallhydrid)] 


A 

Du ma ikke si る pa eller kaste 
batterier. 

Hvis du gjor det, kan det fore til 
lekkasje, overoppvarming eller 
eksplosjon. 
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Forholdsregler 

STELL OG VEDLIKEHOLD 

Objektiv 

• Nar du skal fjerne st 0 v pa 
objektivets overflate, kan du 
bruke en myk, oljefri borste. 

• Nar du skal fjerne flekker eller 
smuss som f.eks. fingeravtrykk 
fra objektivets overflate, torker 
du objektivet svaert forsiktig 
med en myk, ren bomullsklut 
eller oljefritt linsepapir av hoy 
kvalitet. 

Bruk litt ren alkohol (Ikke 
denature け ) for a torke bo け 
vanskelige flekker. Bruk ikke 
floyelsstoff eller vanlig papir. 
Dette kan lage riper pa 
objektivet. Hvis en klut er brukt 
til rengjoring av huset, bgr den 
ikke brukes om igjen til 
objektivets overflate. 

Rengjore objektiv 

• Ikke bruk rengjoringsmiddel av 
aerosol-type for rengjoring av 
Fieldscopes objektiv. Den raske 
fryseeffekten til gass i 
vaeskeform kan odelegge 
objektivet. 


Hus 

• Fjern st 0 v fra fokuseringsringen 
med en myk borste. 

• Rengjor husets overflate med en 
myk, ren klut. Bruk ikke benzen, 
tynner eller andre 
rengjoringsmidler som 
inneholder organiske 
losningsmidler siden de kan fore 
til misfarging eller til at 
gummien odelegges. 

Oppbevaring 

• Hvis din Fieldscope ikke skal 
brukes i en lengre periode, ma 
den oppbevares pa et kjalig, tort 
sted.Ta ut batteriene under 
oppbevaringen. 

• Det kan forekomme kondens 
eller mugg pa objektivoverflaten 
ved hoy fuktighet. Fieldscope 
ma derfor oppbevares pa et 
kj 0 lig, tort sted. 

Hvis enheten har vaert brukt i 
regnvaer, ma den torkes grundig 
ved romtemperatur og 
oppbevares pa et kjolig, tort 
sted. 

• Du ma ikke la Fieldscope ligge i 
bilen pa en varm eller solrik dag 
eller i naerheten av utstyr som 


genersrer varme. Detts kan 
odelegge eller pavirke den pa en 
negativ mate. 

VANNTETTE MODELLER 

• Den lufttette delen av dette 
produktet har en vanntett struktur 
fylt med nitrogengass, noe som 
gj 0 r det motstandsdyktig mot 
kondens og mugg. 
HusVokularleddet og hus-/ 
batteriholderleddet er 
vannbestandige. Ma ikke brukes I 
regnvaer I lengre perioder eller i 
naerheten av vann. Du ma ikke 
l 0 sne batteriholderlasen eller 
fjerne okularene under si ike 
forhold. 

• Eventuell fuktighet bor torkes bo け 
for du stiller pa noen bevegelige 
deler (fokuseringsring, okular osv.) 
pa din Fieldscope for a unnga 
skade og av sikkerhetsgrunner. 

• For a bevare EDG VR Fieldscope i 
god stand anbefaler Nikon Vision 
jevniig vedlikehold hos en 
godkjent forhandler. 
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BESKYTTELSESMERKE 

• Du ma ikkeijerne 
beskyttelsesmerket bak 
batteriholderen. Hvis du fjerner 
det, kan det fore til funksjonsfeil 
pa grunn av statisk elektrisitet. 


beskyttelsesmerke 


Symbol for kildeso け ering i europeiske land 



X 


Dette symbolet indikerer at dette batteriet 

skal kildesorteres. 

Folgende punktergjelderforalleeuropeiske 
brukere. 

• Dette batteriet skal kildesorteres pa 
godkjente innsamlingspunkter/ 
miljastasjoner. Kast ikke batteriet med 
normalt husholdningsavfall. 

• For mer informasjon, kontakt din forhandler 
eller lokale myndigheter 


Symbol for kildeso け ering i europeiske land 


X 


Dette symbolet indikerer at produktet skal 
kildesorteres. 

Folgende punkter gjelder foralle europeiske 
brukere. 

• Dette produktet skal kildesorteres pa 
godkjente innsamlingspunkter/ 
milj0stasjoner. Kast ikke batteriet med 
normalt husholdningsavfall. 

• For mer informasjon, kontakt din forhandler 
eller lokale myndigheter 
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Beskyttelse mot skadelig interferens for radiokommunikasjon 

固 Denne enheten etterkommer kravene i del 15 i FCC-reglene. Brukav enheten er underlagt folgende to betin- 
回 gelser: 

の 1.Denne enheten ma ikke forarsake skadelig interferens. 

^ 2. Denne enheten ma tale alle typer interferens, inkludert interferens som kan fore til uonskede virkninger. 

凶 

两 Dette utstyret er testet og funnet a overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til deM5 I 
网 FCC-reglene og EU EMC-direktivet. Disse grensene er utarbeidet fora gi en rimelig beskyttelse mot skadelig 
师 interferens fra en installasjon i en bolig. Utstyret genererer, benytter og kan sends ut radiofrekvensenergi og 
— kan, hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, fore til skadelig interferens for radiokom- 
凹 munikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil vaere interferens i en bestemt installasjon. Hvis 
阿 dette utstyret gir skadelig interferens for radio- ellerTV-mottak, noe som kan avgjores ved a si さ utstyret av og 
阿 pa igjen, anbefales det at brukeren prover a Korrigere interferensen ved hjelp av ett av disse tiltakene ： 
pri • Snu eller plasser mottakerantennen pli et annet sted. 

" • 0k avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

D -Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp. 

阿 Dette digitale apparatet i klasse B moter alle kravene i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

回 

画 
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Spesifikasjoner for EDG VR Fieldscope 


Modeller 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Type 

Rett 

Vinklet 

Efrektiv diameter pa objektivlinse (mm) 

85 

85 

Naerfokuseringsavstand (m) 

5 

5 

Lengde (bare hus) (mm/tommer) 

379/14,9 

398/15,7 

H0yde X bredde (bare hus) (mm/tommer) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Vekt (bare hus) (g/unser) 

2 400/84,7 (uten batterier) 

2 400/84,7 (uten batterier) 

Vibrasjonsreduksjonseffekter (ved 25 し ） ' 

Observasjon: Vibi'asjonsgrad redusert til ca.1/8. 

Digiscoping: Tilsvarer ca. 2 ganger raskere lukkerhastighet 

Stromkilde 

AA alkalisk batteri x4, AA litium-batteri x4, 
eller AA Ni-MH-batteri (nikkelmetallhydrid) x4 

Batterisjekk 

LED-lampe 

Batterilevetid {ved 25 て ） ^ 

Ca.17 timer (AA alkalisk batteri), ca. 31 timer (AA litium-batteri), 
ca.15 timer {AA Ni-MH-batteri (nikkelmetallhydrid)) 

Funksjon for automatisk stram av 

Automatisk strom av (ca. 30 minutter etter at VR slas pa) 

EMC 

VCCI-klasse B, FCC del 15 underdel B klasse B, EU EMC-direktiv, AS/NZS 

Milj0 

0ko-glass, RoHS,WEEE 

DriftstemperaturZ-fuktighet 

(normal) 

-20 て一 +60 て / 80 〇/〇 RF (uten kondensering) 

DriftstemperaturZ-fuktighet 
(ved brukav VR) 

-10 て一 +40 て / 80 〇/〇 RF (uten kondensering) 

Struktur'3 

Vanntett (opptil 2 m i 10 min.) og duggfri med nitrogengass 
(hus-/okularledd og hus-/batteriholderledd ervanntette ‘） 

Husrotasjon 

Fast 

Rotssjon 5 


*' Basert pa malestandard for Nikon Fieldscope (brukt med stativ). Batterilevetid avhenger av forhold, temperaturog vibrasjon. 

•3 IKKE konstruertfor bruk under vann. Vannbestandighet:Testet med vann tilsvarende 1 mm per minutt som faller ned fra en h 0 yde pa mer enn 
200 mm i 10 minutter {som i vanlig bruk med et okular festet til huset pa riktig mate). ** Huset kan roteres i posisjonene 0°, ±45。, ±90。, ±1 35。, og 
huset kan festes med klemmen. 

Tilbeh0r for EDG VR Fieldscope 

- Regndeksel x1 - Monteringsdeksel (festet til huset) xl - Objektivdeksel (festet til huset) x1 
- AA alkalisk batteri x4 - Instruksjonsmanual (dette heftet) 
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Nomenklaturfor EDG VR Fieldscope 

① ObjektivlinsG 
CD Objektivdeksel 

③ Soldeksel (skyv) 

④ Fokuseringsring 

⑥ Okular (valgfritt) 

(6) Okulardeksel (for valgfritt okular) 

⑦ Utloserindeks for okular 
® Stativfeste 

感 Klemme 

⑩ Stativkontakt (1/4") (3 kontakter) 

⑩ \/ideopinnehulU4 hull) 

® Monteringsring 
⑩ LED 

@ VR PA/AV-knapp 
® VR-laseknapp 
® Batteriholder 
⑩ Batteriholderlas 
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Monterinq oa tjerninq av okularlinse 


I MonterinqJ 



I Fleming ] 


① Sett okularet inn i 
円 eldscope-huset i 
henhold til indeksene pa 
begge sider. 

③ Skru inn mot urviseren til 
du horeret klikk. 

Merk: Hvis okularet ikke settes 
inn i Fieldscope-huset pa riktig 
mate, kan det ikke roteres. 



Skyv utloseren for 
okularet mot ①. 

Roter deretter okularet 
med urviseren ② for a 
f^erne. 


(Se delen om okular.) 


Fokusere / skyve soldeksel 
Fokusere 

• Hvis du vil fokusere, rote re r du fokuseringsringen. 
Hvis du roterer fokuseringsringen med urviseren 
①， kommer ろ erne objekter i fokus. 

Hvis du roterer fokuseringsringen mot urviseren ②, 
kommer naere objekter i rokus. 


Skyve soldeksel 

• Skyv soldekselet med apent objektivlinsedeksel. Hvis 
du lar det vaere apent, er det Ikke mulig a skyve pli 
grunn av lufttrykket i soldekselet. 
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Rotere huset (bare vinklede modeller) 


阿の 



• L 0 sne klemmen mot urviseren slikat du kan rotere huset. 

- Huset kan roteres i stillingene 0", ±45°, ±90", ±135°. 

• Hvis du skrur Inn klemmen, festes huset i den aktuelle vinkelen. 
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*Vaerforsiktig slikat du ikke klemmerfinarene mellom batterihol 曰 eren 
og stativet nar du roterer huset. 


Sette inn batterier 


1. Ta batteriholderen ut avhuset 

L 0 sne ba け eriholderl さ sen (Fig.1),ta den deretter ut av Fieldscope-huset (Fig. 2). 

2. Sett inn batteriene 

Sett inn batteriene i retningen som vises inne i batteriholderen (Fig. 3). 

3. Fest til Fieldscope-huset 

Plasser batteriholderen som i (Fig. 4), skyv deretter den naermeste siden av 

holderen nedover for a lase (Fig.1). 

Forholdsregler nar du skifter batterier 

• For du skifter batterier, m さ du kontrollere at VR-laseknappen er last. Deretter tar du 
ut batteriholderen. Hvis knappen ikkeer お t, kan kontakt med VR PA/AV-knappen 
medfore at VR slas pa. Dette kan fare til funksjonsfeil for produktet. 

• Hvis du skifter batterier utendsrs, ma du passe pa at det ikke kommer vaeske inn i 
batteriholderen. 

• Unnga kontakt mellom metall og batteriholderkontakten. Slik kontakt kan fore til 
problemer. 

Lase batteriholderen 

• Fest batteriholderen I riktig posisjon, og sorq for at den lases pa riktig mate 
(Fig.1).Hvis den ikke lases, kan den falle ut. 

Hold batteriholderkontakten ren 

• Du ma iKke apne batteriholderen under fuktige forhold, for eksempel i regnvaer el- 
ler i naerheten av sjo, eller i omrader med mye stov. Det kan fore til problemer med 
kontakten. 

• Nar du skifter batterier, ma du passe pa at du ikke skitner til kontakten, slik at du 
unngar darliq kontakt. 

Bruk fulit oppladede batterier ved lave temperaturer, og S0rg for a ha 

reservebatterier. 

• Hvis du bruker svake batterier i lave temperaturer, kan det vaere atVR-funksjonen 
ikke fungerer. Under kalde forhold ma du bruke nye eller fulit oppladede batterier. 
Du bor ogsa holds reservebatteriene varme, slik at du kan bruke dem som alterna- 
tiv. Selv om batteriene ikke fungerer ved lave temperaturer, kan de fungere igjen 
ved normal temperatur. 


Las 一 --こ Utloser 


B 置 

































VR-funksjon (vibrasjonsreduksjon) 

1. Kontrollerat deter batterier i batteriholderen 

2. Trykk p る VR-laseknappen og still indeksmerket i posisjonen O (Fig. 5) 

3. Trykk en gang pa VR pA/AV-knappen for a sla VR pA (gronn LED vil 
lyse) (Fig. 6) 

* VR PA/AV-knappen fungerer bare nar indeksmerket til VR-laseknappen er 
stilt i posisjonen 〇 . 

*VR si さ s avautomatiskca. 30 minutter eter at du harslatt pa VR (funksjon for 
automatisk Strom av). 

* Nar du bruker aiqiscoping, ma kameraets VR slas av. 

* Siden VR-funksjonen pa dette produktet er konstruert for bruk sammen med 
stativ, anbefales det at du bruker stativ. 

* Hvis den granne LED-lampen ikke lyser, er batteriene svake og bar skiftes. 

Deaktivere VR-funksjonen: 

SI る VR AV ved a trykke en gang pa VR AV/PA-knappen. Sett deretter 
indeksmerket til VR-laseknappen i posisjonen LOCK (last). 


VR-laseknapp 


• Pass pa at du vrir indeksmerket til VR-laseknappen til klikkposisjonen 〇 for 
du slar pa VR. Flytt aldri VR-laseknappen n さ r VR er pa. hvis du flytter pS den, 
stopper VR-funksjonen, og strommen slas av. 

• Under transport mli du passe pa at indeksmerket til VR-laseknappen er i last 
stilling. Hvis den ikke er last, kan det fore til problemer hvis enheten faller i 
bakken eller faret slag. 

• Fjern Fieldscope-huset fra stativet nar du transporterer det slik at du unngar 
at det faller i bakken eller faret slag ved et uhell, noe som kan fare til skader. 

• Du ma iKke fierne batteriholderen fra huset narVR er pa (nar LED-lampen 
lyser). Dette kan fore til problemer. 

• Bildet beveger seg litt i noen sekunder etter at du har si う tt pa VR. Dette er 
normalt. 

• Du vil hare en I yd nar du slar pa VR. Dette er normalt. 



Gronn LED nar 
VR er pa 
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Okularer 




FEP-20W 


FEP-38W 


FEP-50W 


FEP-75W 


I'b-rinaTeste DS-ringfeste 

「百… Hi m 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


L__ 

- mmrn , 

FEP-30W 

J 

Skru ett av festene pa okularet xor bruk. 
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Modeller 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

— . , 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Virkelig synsfelt (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2,2-1,!** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2, 8-1,4** 

Tilsynelatende synsfelt 0* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Synsfelt ved 1.000 m/yard 

58/173 

42/1% 

42/126 

33/99 

24 /。 

17/52 

38-19/115-58** 

{m/fot) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Utgangspupill (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1 ,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4, 1-1, 4** 

Relativ lysstyrke 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

1019 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

0yestykke (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Lengde (mm/tommer) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: drei-og- 
skyv 

79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Ytre diameter (mm/tommer) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Vekt (g/unser) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Konstruksjon 

Vanntett (opptil 2 m i 10 minutter) og duggrri med nitrogengass og 
o-ringforsegling {hus-/okularsammenf 0 yning er vannbestandig) 


0verste rad: Nar festet til EDG/EDG VR 円 eldscope 85-serien 
Nederste rad: Nar festet til EDG Fieldscope 65-serien 

* Tallet beregnes ut fraformelen [tan 山 ' =「x tan 山 ]:Tilsynelatende synsfelt: 2 山， Forstarrelse: 「 'Virkelig synsfelt: 2 山 
** Ved laveste og hoyeste forstorrelser 
***Med avtagbar drei-og-skyv- 0 yemusling 


Spesifikasjoner for okular 
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Nomenklatur for okular 


® Okular 

⑨ 0yemusiing av qummi 

⑤ Hoydejusteringsring for okular 
④ Zoomring 
(DUtloser for okular 

⑥ Utloserindeks for okular 

® Okularfatning FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER FEP-20-60 

(8)TS-ringfeste 
(D DS-ringfeste 

FEP-30W 

⑥ / 


FEP-30W med 

Tilbehorfor okular TS-ringfeste 

- Okulardeksel (festet til huset) x1 - Monteringsdeksel (festet til huset) x1 - Veske x1 

For FEP 25-LER: 0yemusling av gummi (festet til huset) xl 

For FEP-30W*: DS-ringfeste (DS-ring, okulardeksel for DS, oyemusling av gummi) 

* Ved levering fra fabrikk er TS-ringen (turn-and-slide - drei-og-skyv) festet til huset, og DS-ringfester 
(ring, okulardeksel for DS, oyemusling av gummi) folger med i esken. 
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Okularenes egnethet 


回 

回 

回 

因 

因 

回 

画 

画 

0 

回 

因 

の 

函 

回 

固 

画 


FEP-20W/-38W/-50W/-75W (drei-og-skyv- 0 yemusling) 



Digiscoping: 

Bruk svemuslinaen av aummi i 
den innerste posisjonen. 


Observasjon 
(br 川 ebrukere): 
0yemusling av gummi 
forlenges ca. 5 mm. 


Observasjon 

(personer som ikke bruker briller): 
0yemusling av gummi forlenges 
mer enn 5 mm. 

Digitalkamerabrakett kan 
monteres. 


Den faktiske forlengede lengden 
varierer avhengig av det bestemte 
okularet som brukes. 


FEP-30W (harto typer 0 yemusling: DS oa TS) 


DS-ringfeste 



Digiscoping: 

Fjern sikkerhetsayemu 卜 
ling av gummi for bruk. 


Digitalkamerabrakett kan 
monteret 


Observasjon: 

Sett pa sikkerhe じ 0 yemus. 
ling av gummi for bruk. 


TS-ringfeste 


謹醒一画 


ク 


Roter 

0 yemuslingen 
av gummi for 
innstillinq._ 


Observasjon 
(brillebrukere): 
Bruk 0 yemuslingen av 
gummi i den innerste 
posisjonen. 


Observasjon 
(personer som ikke bruker briller): 
Bruk 0 yemuslingen av gummi i 
den ytterste posisjonen. 
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FEP-25 LER (oyemusling av gummi som kan tas av) 




Digiscoping: 

Fjern sikkerhe じ ©yemusling av 
gummi for bruk. 

Digitalkamerabrakett kan 
monteres. 


Observasjon: 

Sett pa sikkerhetsoyemusling 
av gummi for bruk. 


FEP-^0-60 (drei-og-skyv- 0 yemusling) 

(Digitalkamerabrakett kan ikke monteres.) 




Roter 0 yemuslingen av gummi 
for innstilling. 


Observasjon 


Observasjon 

(brillebrukere): 


(personer som ikke bruker briller): 

Bruk 0 yemuslingen av gummi i 


Bruk oyemuslingen av gummi i den 

den innerste posisjonen. 


ytterste posisjonen. 
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Indeks 


For din sikkerheds skyld.^32-236 

Forholdsregler. 237-238 

Beskyttelse mod skadelig interferens pa 

radiokommunikationer.239 

EDG VR Fieldscope specifikationer/tilbehor.240 

EDG VR Fieldscope nomenklatur.241 

Montering og afmontering af ojestykke.242 

Fokusering/Glidende solskaerm.242 

Drejning af huset (kun vinkelbyggede modeller).243 

llaegning af batterier.244 

Funktion forVR (Vibration Reduction).245 

0jestykker.246 

Specifikationer for ojestykke.247 

Nomenklatur/tilbehor for ojestykke.248 

0jestykkernes anvendelsesomrader. 249-250 


Specmkationer og design kan aendres uden varsel. 

Al reproduktion, hel eller delvis, afdenne vejiedning (bo け set fra 
korte citater i anmeldera け ikier eller tidsskrifter), er forbudt uden 
skriftligttilladelsefra NIKON V に ION CO., LTD. 


For din sikkerheds skyld 

Tak, fordi du har anskaffet et Nikon 
EDG VR Fieldscope. 

Overhold folgende retningslinjer 
noje, sa du kan bruge udstyret 
korrekt og undga potentlelle farlige 
problemer. For brugen af dette 
produkt skal du laese afsnittet "For 
din sikkerheds skyld" og 
instruktionerne om korrekt brug, der 
folger med produktet. Opbevar 
denne vejieaning i naerheden, sa du 
kan sla op i den efter behov. 

A fare 

Denne angivelse advarer dig om, at al 
ukorrekt brug, der ikke overholder 
indholdet beskrevet i dette dokument, 
kan resultere i stor sandsynlighed for 
potentiel ded eller alvorlig personskade. 

A ADVARSEL 

Denne angivelse advarer dig om, at al 
ukorrekt brug, der ikke overholder 
indholdet beskrevet i dette dokument, 
kan resultere i fare for dod eller alvorlig 
personskade. 

A FORS に "HG 

Denne angivelse advarer dig om, at al 
ukorrekt brug, der ikke overholder 
indholdet beskrevet i dette dokument, 
kan resultere i potentiel personskade 
eller tab af materiel. 
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Symbolangivelser 


A A symbol, der angiver 
advarsel. 

0 symbol, der angiver 
forbud. Saerligt ikke tilladt 
indhold vises i symbolet 
(for eksempel symbolet 
til venstre, der forbyder 
adskillelse). 

• symbol, der angiver 
obligatorisk handling. Saerligt 
indhold vises i symbolet 
(for eksempel symbolet til 
venstre, der pabyder fjernelse 
af batteriet). 


A ADVARSEL 

(for fieldscope) 


A 

Se aidrig direkte pa solen med 
brug af fieldscopet. 


Adskil ikke fieldscopet, og 
reparer/aendr det ikke. 

Hvis dette ikke overholdes, kan 
det medfare elektrisk stod eller 
anden skade. 


(g) 

Neddyp ikke fieldscopet i vand, 
og haeld heller ikke vand over 
det med vilje. 

Hvis dette ikke overholdes, kan 
det medfore antaendelse eller 
elektrisk stod. 

(D 

O 

Hvis indre dele i fieldscopet 
bliver blottede, som folge af 
tab eller andet uheld, ma du 
ikke bemre dem. 

Der kan opsta elektrisk stod 
eller anden personskade ved 
beroring af beskadigede dele. 
Fjern batteriernefra huset, 
og indlever fieldscopet til 
reparation hos en autoriseret 
Nikon-servicerepr お sentant. 

を 

O 

Hvis du bemaerker varme, 
rog eller usaedvanlig lugt fra 
fieldscopet, skal du straks 
fjerne batterierne. 

Hvis du fortsaetter med at bruge 
det, kan det medfore brand 
eller forbraending. Pas pa ikke 
at braende dig, nar du fjerner 
batterierne. 

Efter at batterierne er fjernet, 
indleveres fieldscopet til 
reparation hos en autoriseret 
Nikon-servicerepr お sentant. 


Q 

Brug ikke fieldscopet nar 
der er risiko for, at det kan 
ant ぉ ndes eller eksplodere. 

Brug ikke fieldscopet ved 
tilstedevaerelse af braendbare 
gasser, sa som propangas eller 
benzin, da det kan me み are 
eksplosion eller brand. 

A 

Brug kun batterier, der er 
godkendt til brug med dette 
produkt (se specifikationerne). 
Hvis du bruger batterier af 
andre typer, kan det medfore 
eksplosion eller elektrisk stod. 


A FORS に TIG 

(for fieldscope) 


0 

Sving ikke fieldscopet i dels 
stropper. 

Det kan ramme nogen oq 
forarsage skade. 

0 

Efterlad ikke produktet pa et 
ustabilt sted. 

Hvis dette ikke overholdes, kan 
det medfare personskade. 

A 

Se ikke gennem fieldscopet, 
mens du gar. 

Hvis dette ikke overholdes, kan 
det medfare personskade, da 
man kan ga ind i noget, ramme 
andre, falde eller uds ぉ tte sig for 
andre ulykker. 
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〇 

Efterlad ikke fieldscopet i bilen 
pa en varm solskinsdag, eller 
taet ved varmeudviklende 
udstyr. 

Dette kan have en darlig 
indvirkning pa indre dele, eller 
medfare brand. 

A 

Brug ikke organiske 
opiosningsmidler som f.eks. 
sprit til rengoring af huset. 

A 

Hold plastikposen, som 
produktet eller andre mindre 
dele var indpakket し uden for 
borns raekkevidde. 

A 

Sorg for, at smabern ikke putter 
daeksler eller qummiejestykker 
i munden. 

Sag straks laege, hvis et barn 
sluger sadanne dele. 

A 

Handter bevsegende dele med 
forsigtighed. 

Vinkelbyggede fieldscoper 
kan drejes, narde monteres 
pa et stativ. Pas pa ikke at 
klemme fingrene mellem 
batterikammeret og 
stativmonteringen, nar du drejer 
huset. 


A 

Pafor ikke fieldscopet slag ved 
at tabe det eller stode det. 

Det kan medfore Tejifunktion, 
da dette produkt eret 
elektronisk praecisionsapparat 
(udstyret med funktion for 
vibrationsreduktion). Alle rejl, 
der skyides en s ろ dan handling, 
daekkes ikke af garantien. 

A 

Undga regn, vandsprojt, sand 
og mudder. 

Dette produkt er vandtaet 
(samlingen mellem hus/ 

0 jestykke og samlingen mellem 
hus/batteri ervandafvisende), 
men undga alligevel regn, 
vandsprojt og sand og mudder. 

A 

Betjen ikke fokuseringshjul, 
hvis deter udsat for vand eller 
regn. 

A 

Undga pludselige 
temperatursendringer. 

Nar fieldscopet bliver 
udsat for pludselige 
temperatur お ndringer, kan der 
opsta vandkondens pa linserne. 

A 

Hvis der opstar bet お ndelse 
i huden, skal du straks soge 

Isege. 

Hvis du bruger 
gummi 0 jestykker i 1 お ngere 
tid, kan det give betaendelse 
i huden. Hvis det sker, skal du 
straks S0ge 1 お ge. 


A FARE 

(for alkaliske og lithium batterier) 



Hvis der kommer vaeske fra et 


0 delagt batter! i ojnene, skylles 

A 

straks med rent vand, og der 

s 0 ges ■无 qe. 


Hvis dette ikke gores, kan det 


give 0 jenskader. 


A ADVARSEL 

(for alkaliske og lithium batterier) 


A 

Afskal ikke det yd re ror, oq rids 
ikke. 

Det kan medfore, at vaeske 
laekker ud af batteriet, eller at 
der opstar overophedning eller 
eksplosion. 

0 

Uds 巧 t ikke batterier for る ben 
ild eller stor varme. 

Det kan medfore, at vaeske 
laekker ud af batteriet, eller at 
der opstar overophedning eller 
eksplosion. 

Q 

Kombiner ikke gamie og nye 
batterier eller batterier af 
forskellige marker eller typer. 

Det kan medfore, at vaeske 
laekker ud af batteriet, eller at 
der opstar overophedning eller 
eksplosion. 


Kortslut eller adskil ikke et 
batteri. 

Det kan medfore, at v ぉ ske 
laekker ud af batteriet, eller at 
der opstar overophedning eller 
eksplosion. 
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A 

Overhold advarsler og 
forsigtighedsregler, der er 
patrykt batterierne. 

Hvis dette ikke gores, kan 
der 1 お kke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Brug kun batterier, der er 
godkendt til brug med dette 
produkt (se spec げ ikationerne). 
Hvis dette ikke gores, kan 
der 1 お kke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Opbevar batterierne 
utilg 巧 ngeligt for born. 

Der skal udvises saerlig 
opm お rksomhed for atforhindre 
barn i at putte et batteri eller 
andre sma dele i munden. Hvis 
sadanne dele sluges, sages 
straks lasqe. 

A 

L お g batterierne i den korrekte 
retning. 

Hvis dette ikke gores, kan 
der 1 お kke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

(§) 

Neddyp ikke batterierne i vand, 
og uds 方 t dem ikke for vand. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der 1 お kke v お ske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

0 

Opiad kun batterier, der er 
genopladelige. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 


A 

Nar batterierne bortskaffes, 
skal man isolere polerne med 
forseglingstape. 

Kontakt med andet metal 
kan medfare overophedning, 
eksplosion eller brand. Bortskaf 
batterierne ifalge de lokale 
bestemmelser. 

A 

Hvis vaeske fra et odelagt 
batteri kommer i kontakt med 
beki 巧 dning eller huden, skylles 
straks med rigeligt vand. 

Hvis dette ikke gores, kan det 
medf 加 e hudirritation. 


A ADVARSEL 

(for alkaliske batterier) 


A 

Fjern straks batterierne, nar de 
er afladede. 

Hvis dette ikke geres, kan 
der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 



么 FARE 

[for Ni-MH (nikkel-metal-hydride) batterier] 


A 

Til opiadning ma der kun 
anvendes den angivne opiader, 
og batterierne opiades fire ad 

gangen. 

Hvis dette ikke overholdes, 


kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 


0 

Udsaet ikke batterier for る ben 
ild eller stor varme. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opst う 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Lseg batterierne i den korrekte 
retning. 

Hvis dette ikke gores, kan 
der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

(S) 

Kortslut eller adskil ikke et 
batteri. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Transporter eller opbevar 
ikke batterier sammen med 
metalgenstande s る som 
halsk 巧 der eller harnale. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opst う 
overophedning eller eksplosion. 

Q 

Kombiner ikke gamie og nye 
batterier eller batterier af 
forskellige maerker eller typer. 
Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Hvis der kommer vaeske fra et 
odelagt batteri i ejnene, skylles 
straks med rent vand, og der 
s 0 ges laeqe. 

Hvis dette ikke gores, kan det 
give ojenskader. 
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For din sikkerheds skyld 
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A ADVARSEL 

[Tor Ni-MH (nikkel-metal-hvdride) batterieri 


A 

Afskal ikke det yd re ror, og rids 
ikke. 

Brug heller ikke batterierne, 
hvis du kan se, at detydre rorer 
afskallet eller ridset. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der 1 お kke v お ske, opsta 
overophedning eller eksptosion. 

A 

Overhold advarsler og 
forsigtighedsregler, der er 
patrykt batterierne. 

Hvis dette ikke gores, kan 
der 1 お kke v お ske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

(§) 

Neddyp ikke batterierne i vand, 
og uds お t dem ikke for vand. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der 1 お kke v お ske, opsta 
overophedning eller eksptosion. 

Q 

Afbryd straks brugen, hvis 
du bemserker ぉ ndringer 
i batteriet, som f.eks. 
misfarvning eller deformation. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Opbevar batterierne 
utilg 巧 ngeligt for born. 

Der skal udvises saerlig 
opm お rksomhed for at forhindre 
born i at putte et batten eller 
andre sma dele i munden. Hvis 
sadanne dele sluges, sages 
straks laeqe. 


A 

Stop opiadning, hvis 
opiadningen ikke er fuldfert 
selv om opiadningstiden har 
overskredet det anferte antal 
timer. 

Hvis dette ikke gores, kan 
der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 

A 

Hvis vaeske fra et edelagt 
batteri kommer i kontakt med 
beklaedning eller huden, skylles 
straks med rigeligt vand. 

Hvis dette ikke gores, kan det 
medfore hudirritation. 

A 

Nar batterierne indgives til 
genbrug eller bortskaffes, 
skal man isolere polerne med 
forseglingstape. 

Kontakt med andet metal 
kan medfore overophedning, 
eksplosion eller brand. Bortskaf 
batterierne ifolge de lokale 
bestemmelser. 

A 

Brug kun batterier, der er 
godkendt til brug med dette 
produkt (se specifikationerne). 
Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 


A FORS に TIG 

[for Ni-MH (nikkel-metal-hvdride) batterieri 



A 

P る for ikke slag/stod og kast 
ikke. 

Hvis dette ikke overholdes, 
kan der laekke vaeske, opsta 
overophedning eller eksplosion. 
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Forholdsregler 

PLEJE OG VEDUGEHOLDELSE 

Linser 

• Fjern st 0 v fra linserne med en 
blod borste uden olie. 

• Fjern pletter eller smuds, sasom 
fingeraftryk, fra linserne ved at 
aftorre disse meget forsigtigt 
med en blod, ren bomuldsklud 
eller en speciel oliefri serviet 
beregnettil linser. 

Brug en Nile smule ren sprit (ikke 
denatureret) til at aftarre 
fastsiddende smuds. Brug ikke 
frotteklude eller almindeligt stof, 
da det kan ridse linsen. Nar 
kluden har vaeret brugt til 
rengoring af huset, ma den ikke 
bruges igen til linserne. 

Rensning af frontlinse 

• Brug ikke en linserensemiddel af 
spraydasetypen til rensning af 
fieldscopets frontlinse. Den 
hurtige frysevirkning fra den 
flydende gas, kan odelaegge 
linsen. 


Huset 

• Fjern st 0 v fra fokuseringshjulet 
med en blod borste. 

• Renggr husets overflade med en 
bl 0 d, ren klud. Brug ikke benzen, 
fortynder eller andre rensemidler, 
der Indeholder organiske 
opl 0 sningsstoffer, da de kan give 
misfarvning eller nedbryde 
gumml. 

Opbevaring 

• Nar fieldscopet ikke anvendes i 
en laengere periode, skal det 
opbevares pa et koligt tort sted. 
Tag batterierne ud, nar 
fieldscopet opbevares. 

• Der kan opsta kondens eller mug 
p き linserne pa grund af h 0 j 
fugtighed. Derfor skal du 
opbevare fieldscopet pa et kaligt 
t 0 け sted. 

Efter brug pa en regnfuld dag, 
skal du lade det torre grundigt 
ved stuetemperatur og derefter 
laegge det et kaligt, to け sted. 

• Efterlad ikke fieldscopet i bilen pa 
en varm solskinsdag, eller t ぞ t ved 
varmeudviklende udstyr. Det kan 
skade eller forringe den. 


VANDT/ETTE MODELLER @ 

• Den vandtaette del pa dette 固 

produkt har en nitrogenfyidt 回 

vandtset struktur, som gor den ,~, 

modstandsdygtig mod け 

kondensering og mug. 阻 

Samlingen mellem hus/ 画 

ojestykke og samlingen mellem 画 

hus/batteri er vandafvisende. ,_, 

Betjen ikke i regn i laengere 
perioder eller tset ved vand. 回 

Udl 0 s ikke batterikammerlasen , 回 
og fjern ikke ©jestykkerne 而 

under sadanne forhold. ^ 

• Al fugt skal aftorres, for de ^ 

justerbare dele betjenes の 

(fokuseringsknap, ojestykke, 固 

osv.) pa fieldscopet for at の 

forhindre skade og af ^ 

sikkerheds hensyn. H 

• For at holde dit EDG VR 
fieldscope i god stand 
anbefaler Nikon Vision, at du 
med jaevne mellemrum lader 
det efterse af en godkendt 
forhandler. 
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Forholdsregler 

固 ] BESKYTTELSESM/ERKATER 

同 • Aftag ikke 

回 beskyttelsesm ぉ rkaten bag pa 
I~I batterikammeret. Hvis den 
凹 fjernes, kan der opsta 
两 fejifunktion pa grund af statisk 
网 elektricitet 

画 

网 beskyttelsGsm お rkater 

0 
回 
因 
函 

の 

回 
画 
画 



Symbol for separat bortskaffelse i de europ 巧 iske lande 



Dette symbol angiver, at dette batteri skal 
bortskaffes separat. 

Det falgende gaelder kun for forbrugere i de 
europ 宙 iske lande. 

• Dette batteri skal bortskaffes pafxen 
genbrugsplads eller lignende. Det ma ikke 
smides vaek som normalt husholdningsaffald. 

• Foryderligere information, kontakt din 
forhandler eller de lokalemyndigheder, som fx 
tekniskforvaltning. 


Symbol for separat bortskaffelse i de europ 巧 iske lande 



Dette symbol angiver, at dette produkt skal 
bortskaffes separat. 

Det falgende g 定 Ider kun for forbrugere i de 
europ ぉ iske lande. 

• Dette produkt skal bortskaffes pa fxen 
genbrugsplads eller lignende. Det ma ikke 
smides vaek som normalt husholdningsaffald. 

• Foryderligere information, kontakt din 
forhandler eller de lokalemyndigheder, som fx 
tekniskforvaltning. 
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Beskyttelse mod skadelig interferens pa radiokommunikationer 


Denne enhed overholder Del 15 i F しし - bestemmelserne. Brug er underlagt falgende to betingelser: 

(1) Denne enhed ma ikkeforarsage skadelig interferens. 

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan for さ rsage 
uonsket drift. 

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for en Klasse B digital enhed, der 
overholder Del 15 i FCC-bestemmelsern og EL) EMC direktivet. Disse graenser er beregnet til at give rimelig 
beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende 
radiofrekvensenergi og, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forSi*- 
sage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil 
opsta i en bestemt installation. Hvis dette ustyr forarsager skadelig interferens til radio- eller t い modtagelse, 
hvilket kan afgores ved at slukke og taende for udstyret, opfordres brugeren til at prove at korrigere interferen- 
sen ved at foretage en eller flere af folgende handlinger: 

• Drej eller flyt modtagerantennen. 

• 0g afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/t い installator for assistance. 

Dette Klasse B digitale apparat oveholder alle krav i bestemmelserne for Canadian Interference-Causing 
Equipment. 
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EDG VR Fieldscope specifikationer 


Modeller 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Type 

Lige 

Vinkelbvaget 

Effektiv frontlinsediameter (mm) 

85 

85 

Kort fokuseringsafstand (m) 

5 

5 

Laengde (kun hus) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Hojde X bredde (kun hus) (mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Vaegt (kun hus) (g/oz.) 

2.400/84,7 (uden batterier) 

2.400/84,7 (uden batterier) 

Effekterfor vibrationsreduktion (ved 2 ； )- し ） ' 

lagttagelse: Vibrationsgraden er nedsat til ca.1/8. 

Digiscoping: Svarende til en lukkerhastighed ca. 2 stop hurtigere 

Strom kilde 

AA alkalisk batteri x4, AA lithium batteri x4, 
eller AA Ni-MH (nikkel-metat-hydride) batteri x4 

Batteritjek 

LED tys 

Batteriets levetid (ved 25° C) ^ 

Ca.17 timer {AA alkalisk batteri), ca. 31 timer {AA lithium batteri), 
ca.15 timer (AA Ni-MH (nikkel-metal-hydride) batteri) 

Funktion forautomatisk slukning 

Automatisk slukning (ca. 30 minutter efterVR er blevet taendt) 

EMC 

VCCI klasse B, FCC del 15 underdel B klasse B, EU EMC direktiv, AS/NZS 

Milj0 

0ko-gtas, RoHS, WEEE 

Betjeningstemperatur/fugtighed 

(normal) 

-20°C — +60°C/80% RH {uden dugdannelse) 

Betjeningstemperatur/fugtighed 
(ved brug afVR) 

-10 て 一 +40°C/80% RH (uden dugdannelse) 

Struktur'3 

Vandt ぉ t (ned til 2 m i 10 min.), og dugfri med nitrogenfyld 
(samlingen hus/ojestykke og samlingen hus/batteri er vandafvisende'') 

Drejnmg af hus 

Fast 

Drejelig 5 


•1 Baseret pa Nikon Fieldscope malingsstandard (anvendt med stativ). ^ Batterilevetiden er afhcengig afforholdene, temperaturen og vibration. 

•3IKKE designed til brug under vand. '* Vandafvisende; Testet med det der svarer til 1mm vand per minut, derfalderpa produktet fra en hojde pa 
， mere end 200 mm i en varighed af 10 minutter (under normal brug med et ojestykke korrekt pasat huset). 

•s Huset kan drejes til positionerne 0。, ±45。, ±90。, ±1 35。, og huset kan fastholdes med sp ぉ ndet. 

EDG VR Fieldscope tilbehor 

- Regndaekke x1 - Monteringsdaeksel (pasat huset) x1 - Frontlinsed ぉ kseUpasat huset) x1 
- AA alkalisk batten x4 - Brugsvejiedning (hervaerende haefte) 
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EDG VR Fieldscope nomenklatur 

① Frontlinse 
⑥ Frontlinsedaeksel 

③ Solskaerm (glide) 

④ Fokuseringshjul 

⑥ 0jestykke (ekstraudstyr) 

⑥ 0jestykkedaeksel 

(til 0 jestykke som ekstraudstyr) 

⑦ 0jestykkes udioserindeks 

⑧ Stativmontering 
感 Muffe 

⑩ Stativsokkel (1/4") {3 sokler) 

⑩ Videopindhuller (4 huller) 

® Monteringsring 
® LED 

®VRON/OFF-knap 
® VR-laseknap 
® Batterikammer 
の Batterikammerlas 






























Montering og afmontering af ejestykke 


[Monterinq | 



[Afmontermq I 



© Indsaet ojestykket i 
Fieldscopets hus, idet 
indeksenetilpasses i 
begge sider. 

⑤ Skru mod uret, indtil du 
horeret klik. 

Bern ぉ rk: Hvis ojestykket 
ikkeer indsat tilstr 史 kkeligt 
i fieldscopet, kan det ikke 
drejes. 


Skub 0 jestykkes udloser- 
greb mod ①. 

Drej derefter 0 jestykket 
med uret ③ for at tage 
det af. 


(Se afsnittet om ojestykke.) 


Fokusering/Glidende solskaerm 
Fokusering 

- Drej fokuseringshjulet for at fokusere. 

N さ r fokuseringshjulet drejes med uret ① kommer 
tjerne genstande i fokus. 

Nar fokuseringshjulet drejes mod uret ⑤ kommer 
taette genstande i fokus. 


~ .Jw 


Skubning af solskaerm 

- Skub solskaermen, mens frontlinsedaekslet er abent. 
Hvis du holder det lukket, bliver glidebev ぉ gelsen 
opslugt pga. lufttrykket inde i solskaermen. 
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Drejning af huset (kun vinkelbyggeae modeller) 


回 



- Losn muffen mod uret, saledes at huset kan drejes. 

- Huset kan drejes til positionerne 0。, ±45。, ±90。, ±135. 

• Stramning af muffeskruen fastholder huset i den aktuelle vinkel. 

* Pas pa ikke at klemme fingrene mellem ba け erikammeret og stativmonteringen, 
nar du drejer huset 
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llaeqninq af batterier 

1 . Fjern batterikammeret fra huset 

Udl 0 s batterikammerlasen (FIg.l), ろ ern det herefter fra fieldscopets hus 
(Fig.2). 

2. II 巧 gning af batterier 

Laeg batterierne i den angivne retning inde i batterikammeret (Fig. 3). 

3. Pasaet pa fieldscopets hus 

Placer batterikammet som pa (Fig.4), skub herefter den n 宽 rmeste side af 
holderen ned for at lase (Fig.1). 


Forholdsregler ved udskiftning af batterier 

• Far batterierne udskiftes, skal du forvisse dig om, at VR-laseknappen er i last 
position, fjern derefter batterikammeret. Hvis knappen ikke er last, kan utilsigtet 
kontakt med VR ON/OFF-knappen taende forVR. Det kan medfore, at produktet 
ikke fungerer korrekt. 

• Nar batterierne udskiftes udendars, skal du sikre dig, at der ikke kommer v モ ske i 
batterikammeret. 

• Undga metalkontakt med batterikammerforbindelsen. En sadan kontakt kan give 
problemer. 

Lasning af batterikammeret 

• Fastgor batterikammeret i den korrekte position, og kontroller, at det er korrekt last 
(Fiq.1).Hvis det ikke er last, kan detfaldeaf pa et uventettidspunkt. 

Hold forbindelsespolen i batterikammeret ren 

• Abn ikke batterikammeret under fugtige forhold, som f.eks. under regnvejr eller 
taet ved havet, eller i st 0 vet omrade. Det kan medTore en fej げ unktion i kontakten. 

• Nar batterierne udskiftes, skal du passe pa ikke at tilsmudse polforoindelsen, da 
det kan give en darlig forbindelse. 

Brug fuld opiadede batterier ved lave temperaturer, og hav ekstra batte¬ 
rier klar. 

• Hvis der anvendes svage batterier ved lave temperaturer, fungerer VR-funktionen 
m さ ske ikke. Under kolde forhold anvendes nye batterier eller fuldt opiadede batte¬ 
rier. Hold ogsa reservebatterierne varme til skiftevis brug. Selv om batterierne ikke 
fungerer ved lave temperaturer, kan de funqere igen ved normal temperatur. 
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Funktion for VR (Vibration Reduction) 

1. Kontroller, at batterierne ligger i batterikammeret 

2. Drej VR-laseknappen, og tilpas market til positioner! O (Fig. 5) 

3. Tryk pa VR ON/OFF-knappen en gang for at taende VR (gron LED 
taender) (Fig. 6) 

* VR ON/OFF-knappen fungerer kun, nar maerket for VR-laseknappen er afpasset 
til positioner! 〇 . 

*VR slukker automatiskefter ca. 30 minutter, efter atVR er blevet t 史 ndt 
(automatisk slukkefunktion). 

* N う r der bruges digiscoping, skal kameraets VR-indst 川 ing slas fra. 

* Da dette produkts VR-funktion er designet ud fra brug af et stativ, anbefales 
brug af stativ. 

* Nar den qronne LED ikke taender, er batterierne svage og skal udskiftes. 

Deaktiverinq af VR-funktion: 

Sluk for VR-funktionen ved at trykke pa VR ON/OFF-knappen en gang. 

Drej derefter maerkerne pa VR-laseknappen til positioner) "LOCK" 


• Forvis dig, om at maerket for VR-laseknappen er drejet til den klikkende po¬ 
sition O , f 0 r der taendes forVR. Flyt aldriq VR-laseknappen, narVRertaendt. 
Hvis den flyttes, tvinges VR til at stoppe, og der slukkes for strommen. 

• Under transport skal du forvisse dig om, at maerkerne pa VR-laseknappen er 
i last position. Hvis den ikke er last, kan slag eller tab give problemer. 

• Fjern fieldscopets hus fra stativet, nar det transporteres, for at undqa at det 
skal falde ned eller andre stod, der kan skade det. 

• Fjern ikke batterikammeret fra huset, narVR ertaendt (nar LED ertaendt). 

Det kan give problemer. 

• Biliedet flytter lidt et par sekunder efter, atVR er taendt, det er helt normalt. 

• Der hores en korende lyd, efter at VR er t ぞ ndt. Deter helt normalt. 


VR-laseknap 



VR ON/OFF-knap 


Gron LED, nar 
VR ertaendt 
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0jestykker 


0 9 0 0 


FEP-20W 


FEP-38W 





し 


■」 


FEP-30W 


FEP-50W 


i 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 


Skru hvert tilbehor pa ojestykket for brug. 
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SpeciTikationer ror ojestykke 


Modeller 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

- • , . 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Reelt synsfelt (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

22-1,1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1, 4** 

Tilsyneladende svnsfelt (°)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Synsfelt ved 1.000 m/yds. 

58/173 

42/U6 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-58** 

(m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/U6 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Udganqspupil (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-M** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1-1,4** 

Relativ lysstyrke 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

0jenafstand (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

17,8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

17,8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Laenqde (mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: 
forskydeligt 
79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Udvendig diameter (mm/in.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Vaegt (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Struktur 

Vandtaet (ned til 2 m i 10 minutter) og dugfri med 0-ring forsegling og nitrogenfyld 
(hus og ojestykkefitting er vandarvisende) 


0verste raekke: Nar pasat EDG/EDG VR Fieldscope 85 serie 
Bundr ぉ kke: Nar pasat EDG Fieldscope 65 serie 

* Tallet beregnet via formlen [tan 山 ' = 「 xtan 山 ]: Tilsyneladende synsfelt: 2 山， Forstorrelse: [ Reeltsynsfelt: 2 山 
** Ved mindste og storste forst 0 rrelser 
*** Med aftaqeligt foukydeligt ojestykke 
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Nomenklatur for ejestykke 

回 

同 ① 0jestykke 
问 (D Gumml 0 jestykke 
网 度 ) Hajdejusteringsring for ojestykke 
因 (4)Zoomhjul 
固⑥ 0jestykkes udiosergreb 
画 CD 0jestykkes udioserindeks 
画③ 0jestykkemontering 


BE ⑥⑥⑥ 


⑥ TS-ring tilbehar 
CD DS-ring tilbehor 


FEP-20W/38W/ 50W/75W 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥ / 



DS-ring tilbehor 


FEP-30W med 

Tilbeher for ejestykke TS-ring tilbehor 

0jestykkedaeksel (pasat huset) x1 - Monteringsdaeksel (pasat huset) xl• Taske x1 


For FEP 25-LER: Gummi ojestykke (pasat huset) x 1 

For FEP-30W*: Tilbehor for DS-hjul (DS-hjul, ojestykkedaeksel for DS, gummiojestykke) 

* Nar det afsendes fra fabrikken er drejeligt og forskydeligt (TS) hjul pasat huset, og DS-hjulets 
tilbehor (hjul, ojestykkedaeksel for DS, gummi ojestykke) medfolger i aesken. 
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0jestykkernes anvendelsesomrader 


FEP-20W/-38W/-50W/-75W (forskydeligt ojestykke) 



Digiscoping: 

Brug qummi 0 iestykket i 
sammentrukket position. 


lagttagelse 
(brillebserere): 
Gummi 0 jestykke udvides 
5 mm. 


lagttagelse 
(ikke brillebserere): 
Gummiajestykke udvides med 
mere end 5 mm. 

Der kan tilkobles en 
digitalkameraholder. 


Den faktiske udvidelsesleengde 
afhaenger af det pageeldende 
anvendte ajestykke. 


FEP-30W (harto ojestykketyper: DS og TS) 


[ 


DS-ring tilbehor 


] 


TS-ring tilbehor 


醒。醒瞧 。■户 


Drej gum- 
miojestyk- 
ketfor at 
indstille. 


Digiscoping: 

Aftag sikkerhedsgummi- 
0 jestvkke for bruq. 


Der kan tilkobles en digi- 
talkameraholder. 


lagttagelse: 

Pasaet sikkerhedsgummi- 
0 jestykke for brug. 


lagttagelse 

(brillebaerere): 

Brug gummiojestykket i 
sammentrukket position. 


lagttagelse 
(ikke brillebaerere): 
Brug gummiojestykket i 
udvidet position. 


回 

回 

因 

因 

因 

国 

画 

画 

因 

回 

回 

画 

四 

回 

因 

画 
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0jestykkernes anvendelsesomrader 

FEP-25 LER (aftageligt gummiojestykke) 




Digiscoping: 

Aftag sikkerhedsgummioje- 
stykke for ら rug. 

Der kan tilkobles en digitalka- 
meraholder. 


lagttagelse: 

Pas ぞ t sikkerhedsgummioje- 
stykke for brug. 


FEP-20-60 {forskydeligt ojestykke) 

(der kan ikke tilkobles en digitalkameraholder.) 




lagttaaelse 


lagttagelse 

(bnllebserere): 


(ikke Driileb ぉ rere): 

Bruq aummiojestykket i sam- 


Brug gummiojestykket i uov 卜 

mentrukket position. 


det position. 


司固固国互查却回巧巧固 m の司国 m 


250 


Rejsthk 


Pro vasi bezpecnost. 251-255 

Preventivni opatreni. 256-257 

Ochrana proti skodlivemu ruseni radiove 

komunikace.258 

Polni okul う r EDG VR Fieldscope / hlavni specifikace a 

pnslusenstvi .259 

Polni okul う r EDG VR Fieldscope / n う zvoslovi .260 

Nasazov う ni a odebirani okularu.261 

Ostfeni / posunovani slunecni clony.261 

Otaceni tela (pouze uhlovy model).262 

VIozeni baterii.263 

Funkce VR (redukce vibraci).264 

Okulary.265 

Okulary / specifikace.266 

Okulary/nazvoslovi a pnslusenstvi.267 

Vhodnost okularu. 268-269 


Zmeny V technicKe spec げ ikad a designu jsou vyhrazeny bez 
pfedchoziho upozorn さ ni'. 

Zadna reprodukce t ろ to prirucky, atjizjako ceiku nebo zcasti (s 
vyjimkou strucnych citaci v odbornych clancich a pojednanich), neni 
mozna bez pisemneho opravneni spolecnosti NIKON VISION CO., LTD. 


Pro vasi bezpecnost 

Dekujeme, ze jste si zakoupili tento 
polni okular Nikon EDG VR 
Fieldscope. 

Dodrzujte prosim prisne n さ sledujici 
instrukce, abyste mohli spravne 
pouzivat zarizeni a zabramli 
potencialne nebezpecnym 
probi ろ m 白 m. Pred pouzivanim tohoto 
vyrobku si peclive prectete odstavec 
,,Pro vasi bezpecnost'' a instrukce pro 
spravne uzivani, kterejsou pfilozeny 
k vyrobku. Mejte tuto prim と ku v 
dosahu pro snadne nahlednut し 


A NEBEZPECf 

Timto symbolem varujeme uzivatele, 乏 e 
nedodrzeni takto oznacene zasady by 
mohio mit za nasledek vysoke riziko 
smrti nebo vazneho urazu. 

A varovAni 

Timto symbolem varujeme uzivatele, 乏 e 
nedodrzeni takto oznacene zasady by 
mohio mitza nasledek smrt nebo vazny 
uraz. 

APOZOR 

Timto symbolem varujeme uzivatele, 乏 e 
Jakekoliv nespravne uziti nedodrzujici 
zde popsanezasady by mohio mitza 
nasledek vazny uraz nebo hmotnou 
ztratu. 
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Pro vasi bezpecnost 


回 

回 

回 

因 

因 

回 

画 

画 

0 

回 

因 

函 

函 

因 

固 

画 


oznaceni symboly 

A 

A Symbol oznacuje vystrahu 
(vcetne varovani). 


0 Symbol oznacuje zakaz. 
KonKretni zakazana cinnost je 
znazornena uvnitf (napnklad 

symbol vievo oznacuje zakaz 
demontaze). 


を 

♦ Symbol oznacuje povinny 
ukon. Konkretni cinnost je 
znazornena uvnitf (napnklad 
symbol vievo vyz ぐ v ろ kvyjmuti 
bateriO. 


A varovAni 

(pro polni okular) 


A 

Pointm okularem Fieldscope 
se nikdy nedfvejte primo do 
slunce. 


Polnr okular Fieldscope 
nerozebirejte ani neprovadejte 
opravy nebo technick さ upravy. 
Nedodrzeni tohoto pokynu 
muze vest kzasazeni 
elektrickym proudem nebo 
jinemu urazu. 


(§) 

Neponorujte polni okular 
Fieldscope do vody a nelijte na 
nej umysine vodu. 

Nedodrzenf tohoto pokynu 
muze vest ke vzniceni nebo 
zasazeni elektricKym proudem. 

(D 

O 

Dojde-li V dusledku padu 
nebojine nehody kodhalenf 
vnitrnich castf polni'ho okularu 
Fieldscope, nedotykejte sejich. 

Dotyk poskozenych casti muze 
vest k zasazeni elektrickym 
proudem nebo jinemu zraneni. 
Vyjmete baterie z tela a 
potom si vyzadejte opravu 
od autorizovan さ ho servisnfho 
zastupce spolecnosti Nikon. 

C 

o 

Pokud zaznamenate tepio, 
kour nebo neobvykiy zapach 
vychazejici z poiniho okularu 
Fieldscope, okamzite vyjmete 
baterie. 

Pokud budete pokracovat v 
pouzivanf, muze dojft k pozaru 
nebo popaleni. Pfi vyjfmani 
bate が davejte pozor, a by 
nedoslo k popaleni. 

Po 间に h vyjmuti pozadejte 
autorizovan さ ho servisnfho 
zastupce spolecnosti Nikon o 
opravu. 

0 

Nepouzivejte polni okular 
Fieldscope v mi'stech, kde 
hrozi moznost vzplanu が nebo 
vybuchu. 

Nepouzivejte poinf okular 
Fieldscope V pntomnosti 
hoflavych plynu, jakoje propan 
nebo benzi'n, proto さ e to muze 
vest k pozaru nebo vybuchu. 



Pouzivejte pouze baterie 


schvalene pro pouzitf s ttmto 

A 

produktem (viz specif!kace). 

Pokud pouzivate baterie 


ruznych znacek a typu, muze 


to zpusobit vybuch nebo uraz 


elektrickym proudem. 


A POZOR 

(pro polni okular Fieldscope) 


0 

Nehoupejte okularem za 
reminek. 

Muze to vest k zasazeni jinych 
osob a zpusobenf zranenf. 

0 

Neumist'ujte tento vyrobek na 
nestabilni mfsto. 

Nedodrzeni tohoto pokynu 
muze vest k padu a naslednemu 
zranenf. 

A 

Nepouzivejte tento vyrobek pri 
chuzi. 

Nedodrzeni tohoto pokynu 
muze vest ke zranenf v dusledku 
narazu do pfedmetu, narazu do 
osob, padu a jinych nehod. 
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Q 

Nenechavejte vyrobek v aute 
za horkeho nebo slunecneho 
dne nebo V blizkosti zarizeni, 
ktere vywji teplo. 

Mohio by to mft spatny vliv 
na vnitfni casti nebo zpusobit 
pozar. 

A 

Na cisteni hlavniho telesa 
nepouzivejte organicka 
rozpoustedia, jakoje alkohol. 

A 

Plastovy sacek pouzity k 
zabalenf tohoto vyrobku nebo 
jinych malych casti udrzujte 
mimo dosah deti. 

A 

Zabrante detem ve vkladani 
vicek nebo gumovych ocnic do 
ust. 

Pokud by deti takove dily 
spolkly, okamzite zavolejte 
lekari. 

A 

Zachazejte s pohyblivymi 
cast mi opatrne. 

Uhlov ク m poinfm okularem 
Fieldscope Ize otacet, je-li 
upevnen na stativu. D ろ vejte 
pozor, abyste si pri otaceni 
telem okularu nesknpli prsty 
mezi drzakem baterif a uch 知 em 
stativu. 


A 

Nevystavujte poinf okular 
Fieldscope padum nebo 
narazum. 

Muze to zpusobit poruchu, 
proto を e tento vyrobek je 
presne elektronicke zaftzenf 
{vybaveny funkci redukce 
vibracQ. Na jakekoli selhanf 
zpusobene takovou manipulacf 
se nevztahuje zaruka. 

A 

Pfistroj chrahte pred destem, 
strfkajici vodou, piskem a 
blatem. 

Tento vyrobek je vodotesny 
(kloub mezi telem a ocnici a 
spoj mezi telem a drzakem 
baterie jsou vod さ odolne), 
ovsem presto se vyhybejte desti, 
stnkajfci vod さ , pfsku a blatu. 

A 

Nepouzivejte zaostrovaci 
krouzek, je-li prave vystaven 
vod さ nebo de が . 

A 

Vyhnete se nahlym zmenam 
teplot. 

Vystavite-li poinf okular 

Fieldscope nahlym zmenam 
teploty, muze dojft ke 
kondenzaci vody na povrchu 
cocek. 

A 

Pokud dojde k podrazdenf 
kuze, vyhiedejte lekare. 

Pfi deletrvajfcim pouziv う ni 
gumovych ocnic mohou 
nekten lid さ trpet zanetem kuze. 
Pokud se to presto stane, ihned 
vyhiedejte lekare. 


A NEBEZPECI 

(alkalicke a lithiov さ baterie) 


Pokud vam kapalina z 
poskozene baterie vnikne do 
oci, okamziteje vyplachnete 
cistou vodou a poradte se s 
lekarem. 

V opacnem pripade to muze 
negativne oviivnit nebo 
poskodit vas zrak. 


A varovAni 

(alkalicke a lithiov さ baterie) 


A 

Neodloupnete a neposkrabejte 
vnejsi trubici. 

Mohio by dojft k uniku kapaliny, 
pfehfati nebo vybuchu. 

0 

Nevystavujte baterii 
otevrenemu ohni nebo 
vysokym teplot さ m. 

Mohio by dojit k uniku kapaliny, 
pfehfati nebo vybuchu. 

o 

Nekombinujte stare a nove 
baterie ani baterie ruznych 
znacek a typu. 

Mohio by dojit k uniku kapaliny, 
pfehfati nebo vybuchu. 


Baterii nezkratujte a 
nerozebirejte. 

Mohio by dojft k uniku kapaliny, 
pfehfati nebo vybuchu. 
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Pro vasi bezpecnost 


A 

Dbejte varovani a upozorneni 
napsanych na baterikh. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

Pouzivejte pouze baterie 
schvalene pro pouzitf s tfmto 
produktem (viz specif!kace). 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

Uchovavejte baterie mimo 
dosah deti. 

Zvlastni pozornost by m さ la 
venovana zabranenf detem ve 
vkladant baterie nebo jinych 
malych soucasti do ust. Pokud 
dojde ke spolknutftakovych 
soucasti', ihned vyhiedejte 
lekafe. 

A 

VIozte baterie ve spravne 
orientaci. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

(§) 

Nepono 叫 te a nevystavujte 
pusobenf vody. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

0 

Nenabfjejtejine nez dobijecf 
baterie. 

V opacnem pripade muze doji't 
k uniku kapaliny, prehratf nebo 
vybuchu. 


A 

Pfi likvidaci baterii izolujte 
kontaktni mfsta tesnicf paskou. 

Kontakt sjinym kovem muze 
vest k prehratf, vybuchu nebo 
pozaru. Baterie likvidujte v 
souladu 5 mfstnimi predpisy. 

A 

Pokud se kapalina z poskozene 
baterie dostane do kontaktu 
s obiecenim nebo kuzi, 
opiachnete zasazena mista 
okamzite velkym mnozstvfm 
vody. 

V opacnem pripade to muze vest 
k podrazd さ n|- pokozky. 


A varovAni 

(pro alkalicke baterie) 



Jakmile jsou baterie prazdne. 

A 

okam ま ite je vyjmete. 

V opacnem pripade to muze 


vest k uniku kapaliny, prehratf 


nebo vybuchu. 


A NEBEZPECI 

[pro Ni-MH {niklo-metalhydridove) baterie] 


A 

Pfi nabijeni pouzfvejte pouze 
predepsanou nabijecku a 
nabijejte vzdy soucasne ctyri 
baterie. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 




0 

Nevystavujte baterie 
otevfenemu ohni nebo 
vysokym teplotam. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

VIozte baterie ve spravne 
orientaci. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 


Baterii nezkratujte a 
nerozebirejte. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

Neprepravujte a neskladujte 
baterie s kovovymi pfedmety 
jako jsou nahrdeinfky nebo 
vlasenky. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

0 

Nekombinujte stare a nove 
baterie ani baterie ruznych 
znacek a typu. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

Pokud vam kapalina z 
poskozene baterie vnikne do 
oci, okamzite je vyplachnete 
cistou vodou a poradte se s 
lekarem. 

V opacnem pripade to muze 
negativne oviivnit nebo 
poskodit vas zrak. 
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A 

Bateriemi nehazejte ani do nich 
netiucte. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 



A POZOR 

[pro Ni-MH (niklo-metalhvdridove) baterie] 


A varovAni 

[pro Ni-MH (niklo-metalhydridove) baterie] 


A 

Neodloupnete a neposkrabejte 
vnejsi trubici. 

Take nepouzivejte baterie, 
pokud zjistite , ミ e je vnejsi 
trubice 010 upan さ nebo 
poskrabana. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebovybuchu. 

A 

Dbejte varovani a upozorneni 
napsanych na baterikh. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebovybuchu. 

魯 ) 

Neponorujte a nevystavujte 
pusobenf vody. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebovybuchu. 

0 

Pfestante vyrobek okamzite 
pouzivat, pokud si vsimnete 
jakekoli zmeny v baterii, jako 
je napnklad zmena barvy nebo 
deformace. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebovybuchu. 


A 

Uchovavejte baterie mimo 
dosah deti. 

Zvlastni pozornost by m さ la 
venovana zabranenf detem ve 
vkladanf baterie nebo jinych 
malych soucasti do ust. Pokud 
dojde ke spolknutftakovych 
soucasti', ihned vyhiedejte 
lekafe. 

A 

Zastavte nabijen し pokud 
nebude dokonceno ani 
kdyz doba nabijeni prekroci 
naplanovany pocet hodin. 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 

A 

Pokud se kapalina z poskozene 
baterie dostane do kontaktu 
s obiecenfm nebo kuzi, 
opiachnete zasazena mfsta 
okamzite velkym mnozstvfm 
vody. 

V opacnem pripade to muze vest 
k podrazdenf pokozky. 

A 

Pfi recykiaci nebo likvidaci 
baterii izolujte kontaktni mfsta 
tesnici paskou. 

Kontakt sjinym kovem muze 
vest k prehratf, vybuchu nebo 
pozaru. Baterie likvidujte v 
souladu s mfstnfmi predpisy. 

A 

Pouzivejte pouze baterie 
schvalene pro pouzitf s tfmto 
produktem (viz specifikace). 

V opacnem pripade to muze 
vest k uniku kapaliny, prehratf 
nebo vybuchu. 


国国司国互马却品 I 巧 INI 固 m 巧田国 m 


255 
























































Preventivni opatreni 
OSETROVANI A UDR 之 BA 
Cocky 

• Na odstraneni prachovych 
castecekz povrchu cocek pouzijte 
mekky nemastny stetecek. 

• Skvrnyci smouhy zpusobene 
napf. otisky prstu odstranite z 
povrchu cocek velmi jemnym 
otrenim mekkou a cistou 
bavin さ nou tkaninou nebo 
kvalitnim nemastnym ubrouskem 
urcenym k cistern cocek. 

K setreni odolnych smouh 
pouzute male mnozstvi cist ろ ho 
(nikoliv denaturovaneho) lihu. 
Nepouzivejte samet ani 
obycejnou tkaninu, mohou 
povrch cocky poskrabat. 
Tkaninu, kterou jste ocistlli telo 
pristroje, byste jiz nemeli znovu 
pouzit k cisteni povrchu cocek. 


Cistern cocek objektivu 

• K asteni cocky objektivu polniho 
okularu Fieldscope nepouzivejte 
aerosolovy cist 记 na cocky. Cocka 
muze ucinkem rychleho 
ochlazeni zkapalnenym plynem 
prasknout. 


Hlavni telo 

• Odstrahte mekkym むさ teem 
prach ze zaostfovaciho krouzku. 

• Cistete povrch tela mekkou, 
cistou uterkou. Nepouzivejte 
benzen, redidio nebo jine cistici 
prostredky obsahujici organick ろ 
rozpoustedia, proto ミ e ta mohou 
zpusobit odbarveni nebo rozkiad 
gumy. 

Skladovani 

• Pfi del ミ fm nepou さ fv う ni 
uskladn さ te polni okular 
Fieldscope v chladu a suchu. Pri 
skladovani vyjmete z vyrobku 
baterie. 

• Kvuli vysoKe vihkosti se muze na 
povrchu cocek objevovat 
kondenzovana voda nebo pliseh. 
Proto uchovavejte polni okular 
Fieldscope v chladu a suchu. 

Po pouziti za destiveho dne 
nechte pristroj dukladne 
vyschnout za pokojove teploty a 
pote jej ulo 之 te na chladne a 
suche misto. 

• Nenechavejte polni okular 
Fieldscope V aute za horkeho 
nebo slunecneho dne nebo v 
blizkosti zarizen し ktere vyviji 


teplo.To byjej mohio poskodit 
nebo negativne oviivnit. 

VODOTESNEMODELY 

• Vzduchotesna cast tohoto 
vyrobku ma dusikem pin さ nou 
vodotesnou konstrukei a proto je 
odolna proti kondenzaci a plisni. 
Kloub mezi telem a ocnici a kloub 
mezi telem a drzakem bate 川 jsou 
vodotesne. Nepouzivejte vyrobek 
delsi dobu V desti nebo v blizkosti 
vody. Za takovych okolnosti 
neuvoihujte zamek drzaku baterii 
ani nevyjimejte okulary. 

• Aby se pfedeslo skodam a z 
bezpe と nostni'ch d 白 vodu 
doporucujeme z polniho okularu 
Fieldscope pfed nastavov う nfm 
pohyblivych casti (zaostrovaci 
knoflik, 0 と nice atd.) nejprve setnt 
vihkost. 

• Aby byl polni okular EDG VR 
Fieldscope trvale v dobrem stavu, 
doporucuje spolecnost Nikon 
Vision jeho pravidelne servisovani 
V autorizovane prodejn さ . 
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OCHRANNY STITEK 

• Neodlupujte ochranny stitek za 
drzakem baterie. Jeho 
odstraneni muze zpusobit 
chybnou cinnost vlivem staticke 
elektfiny. 

Ochranny stitek 



Symbol pro oddeleny sber odpadu platny v evropskych 
zemfeh 

Tento symbol znamena, ze baterie se maji odkiadat 
odd を len を . 

Nasledujici pokyny plati pro uzivatele z evropskych 
zemi. 

• Tyto baterie se maji odkiadat na mi's お sberu k 
tomuto ucelu urcenem. Neodhazujte spolu s 
domacim odpadem. 

• Vice informacio zpusobu zachazenis 
nebezpecnym odpadem vam pod ろ prislusna 
mistni instituce. 


X 


Symbol pro odd さ len ク sber odpadu platn ク v evropskych 
zemfeh 




Tento symbol znamena, ze tento produkt se ma 
odkiadat odd を len を . 

Nasledujici pokyny platf pro uzivatele z evropskych 
zemf. 

■ Tento produkt se ma odkiadat na miste sberu k 
tomuto ucelu urcenem. Neodhazujte spolu s 
domacim odpadem. 

■ Vice informaci'o zpusobu zachazenis 
nebezpecnym odpadem vam pod さ pffsiusna 
mistni instituce. 
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Ochrana proti skodlivemu ruseni radiove komunikace 

Tento pfistroj je v souladu s Casti 15 Pravidel FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 

(1) Tento pfistroj nesmi pusobit skodlive interference. 

(2) tento pfistroj musi akceptovat veskere prijimane interference, vcetne interferenci, ktere mohou pusobit neza- 
douci cinnost. 

Toto zanzeni bylo odzkouseno a bylo zjisteno, ze je v souladu s mezemi pro digitalni pnstrojeTndy B, ve shod を s 
Casti 15 Pravidel FCC a se smernici EU pro EMC.Tyto meze jsou navrzeny tak, a by poskytovaly pfimefenou ochra- 
nu proti skodlive interferenci v instalaci vobytnych prostor ろ ch.Toto zafizeni generuje, pouziva a muze vyzarovat 
radiofrekvencni energii a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, muze zp 扫 sobit skodlivou 
interferenci radiokomunikacim. Neexistuje vsaK zadn う zaruka, ze k interferenci nedojde v urcitem zanzeni. Pokud 
toto zanzeni skutecne zpusobi skodlivou interferenci pro prijem rozhiasu nebo televize, ktera muze byt urcena 
vypnutim a zapnutim zanzeni. Uzivatel se vyzyva, aby se pokusil napravit interferenci jednim nebo vice nasleduji- 
cimi opatfenimi: 

• Zm さ nit orientaci nebo pfemistit prijimaci antenu. 

• Zvetsit odstup mezi zarizemm a prijimacem. 

• Pozadat prodejce nebo zkuseneho technika pro radio a TV o pomoc. 

Tento digitalni apar う tTridy B spihuje veskere pozadavky Kanadskych predpisu pro zarizeni zpusobujici interferen¬ 
ce. 
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Polni okular EDG VR Fieldscope / hlavni specifikace a pnslusenstvi 


Modelv 

Poinf okular EDG Fieldscope 85 VR 

Polni okular EDG Fieldscope 85-A VR 

Typ 

Pffmy 

Uhtovy 

Ucinny orumer objektivu (mm) 

85 

85 

Minimalnf zaos が ovaci vzd う lenost (m) 

5 

5 

Delka {pouze telo) (mm/palce) 

379/14,9 

398/15.7 

Vyska x sirka {pouze telo) (mm/palce) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Hmotnost (pouze telo) (g/unce) 

2 400/84,7 (bez baterif) 

2 400/84,7 (bez baterii) 

Ucinnost redukce vibraci (pfi 25。¢!) 

Pozorov う m': Uroveh vibracfje snizena na cca 1/8. 

Digiscoping: Ekvivalent rychlosti z う v さ rky o cca 2 polohy rychlejsi 

Zdroj napajeni 

Alkalicka baterie AA x4, Lithiova baterie AA x4, 
nebo AA Ni-MH (niki metal hydridova) baterie x4 

Kontrola baterii 

LED kontrolka 

Zivotnost baterie {pfi 25 。。 ^ 

Cca 17 hodin (alkalicka baterie AA), cca 31 hodin (lithiova baterie AA), 
cca 15 hodin (AA Ni-MH (nikI metal hydridova) baterie) 

Funkce automatickeho vypnuti 

Automaticke vypnuti (cca 30 minut po zapnuti VR) 

EMC 

VC 日 Tnda B, FCC Cast 15 oddil B Trida B, sm さ mice EU pro EMC, AS/NZS 

Prostredf 

Ekologicke sklo, RoHS, WEEE 

Provozni teplota/vihkost 
(norm う Inf) 

-20 て一 +60 て / 80 % relativnf vihkosti (bez kondenzace rosy) 

Provozni teplota/vihkost 
(pri pouziti VR) 

-10 て一 +40°C/80 % relativnf vihkosti (bez kondenzace rosy) 

Konstrukce 3 

Vodotesnost (a を do 2 m po dobu 10 min.) a odolnost proti zamizenf diky dusikove napini 
(Kloub mezi telem a ocnicf a kloub mezi telem a dr 乏さ kem baterii jsou vodotesne ) 

Otaceni tela 

Fixni 

Ota と enfs 


.1 Zalozeno na norm ろ ch mereni stanovenych spolecnosti Nikon pro polni okular Fieldscope {se stativem). Vydrz bate 川 se iisi v zavislosti na pod- 
mi'nk ろ ch, teplot さ a vibraci'ch. NENAVRZENO pro uzivani pod vodou. '* Odolnost vuci vod さ ： Bylo testov ろ no pri vodnim ekvivalentu 1 mm srazekza 
I minutu, ktere padaji z vysky vi'ce nez 200 mm po dobu 10 minut (pri normainfm pouziti s okularem spravne upevnenym ktelu). 

•s Telem Ize otacet do poloh 0°, ± 45。, ± 90。, ± 135° a telo Ize upevnit svorkou. 

Polni okular EDG VR Fieldscope / prislusenstvi 

- Destbva ochrana x1 - Nasazovad l<rytka (upevn さ n さ kt を lu) xl• Kryt cocek objektivu (upevneny k telu) x1 
- Alkalick ろ baterie AA x4 - N ろ vod k pouzIti (tato brozura) 
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Poini okular EDG VR Fieldscope / nazvoslovi 


①こ ocka objektivu 

⑤ Krytka cocky objektivu 
(3) Slunecni dona (kluzna) 

④ zaostrovaci krouzek 

⑥ 0 と nice (volitelna) 

⑥ Krytka o と nice (pro volitein ク oku は r) 

⑦ Index uvolneni ocnice 
® Zavit stativu 

CD Svorka 

⑩ Stativovy zavit (1/4 "} (3 zasuvky) 

⑩ Otvorky pro l<olfky video (4 otvory) 
® Nasazovaci krouzek 
⑩ LED 

@ Vypmac funkce VR 
® Knoflikzamku funkce VR 
® Dr ささ k baterii 
® Zamek dr さろ ku baterii 


(Uhlovy model) 



(Primy model) 
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Nasazovani a odebirani okularu 


INasazovani] 



Odebirani ] 



① VIozte ocnici do 

t さ la polniho okularu 
Fieldscope a slad'te 
indexy obou stran. 

② Sroubujte proti smeru 
pohybu hodinovych 
rucicek, dokud 
neuslysite cvaknuti. 

Poznamka: Pokud neni 
ocnice viozena do polniho 
okularu Fieldscope 
dostatecne, nelze jim 
otacet. 


zatlacte na uvolhovaci 
packu ocnice smerem 
k ①. 

Pak otocte ocnici ve smeru 
pohybu hodinovych 
rucicek ⑥ a proved'te 
odebrani. 


(Viz odstavec 0 ocnici.) 


Ostreni / posunovani slunecni clony 
Zaostrovani 

- Zaostrujte otacenim zaostrovaciho krouzku. 

Otaceni zaostrovaciho krouzku ve smeru pohybu 
hodinovych rucicek® zaostfuje na vzdaleneobjekty. 
Otaceni zaostrovaciho krouzku proti smeru pohybu 
hodinovych rucicek ® zaostruje na blizke objekty. 



Posunovani slunecni clony 

• Nasad'te slunecni clonu s otevrenou krytkou cocky 
objektivu. Nechate-li ji zavrenou, nelze provadet 
posun z duvodu tiaku vzduchu uvnitf slunecni clony. 
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Otaceni tela (pouze uhlovy model) 


w の 



- Povolte remmek proti smeru pohybu hodinovych rucicek, aby slo telem otocit. 
• Telem Ize otacet do poloh 0。, ± 45。， ± 90。, ± 1 35。. 

- Na ミ roubov ろ ni svorky stabilizuje telo v tomto uhlu. 
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* Daveite pozor, abyste si pri otaceni telem okularu neskripli orsty mezi drzakem 
baterii a uchytem stativu. 


VIozeni baterii 


1. Vyjmete drzak baterii z tela 

Uvolnete z ろ mekdrzaku baterii (Obr.1)a potom jej vyjmete z tela polniho 
okularu Fleldscope (Obr.2). 

2. VIozte baterie 

VIozte baterie ve smeru vyznacenem uvnitr drzaku baterii (Obr. 3). 

3. Upevnete k telu polniho okularu Fieldscope 

Umistete drzak baterii podle obr.4 a potom jej zajistete zatlacenim bhzsi 
casti smerem dolu (Obr.1). 


Bezpecnostni pokyny pro v 夕 menu baterii 

• Pred vymenou baterii se ujistete, ze je pojistny knoflikfunkceVR v zamcene poloze 
a potom teprve vyjmete drzak baterii. Neni'-li knoflik uzamcen, nahodny kontakt 

s vypinacem funkce VR muze funKci VR zapnout.To by mohio zpusobit poruchu 
produktu. 

• Pfi vymene baterii venku zajistete, aby do drzaku baterii' nevnikla zadna tekutina. 

• Vyhnete se kontaktu s pripojkou drzaku baterii. Takovy kontakt muze zpusobit 
problemy. 

Uzamceni dr 乏る ku baterii 

• Upevnete drzak baterii ve spravne poloze a ujistete se, ze je spravne zajisten 
(Obr.1).Pokud nenf zajisten, muze neocekavane vypadnout. 

Udrzujte pripojeni drzaku baterii' v cistote 

• Neotvirejte drzak baterii ve vihkem prostredi, napriKlad v desti nebo v blizkosti 
more, nebo v prasnem prostredi. Muze to zpusobit selhani kontaktu. 

• Pri vymene baterii zajistete, aby nedoslo ke znecist さ ni pripojeni, proto ミ e to muze 
zpusobit chybny kontakt. 

Pfi nizkych teplotach pou 乏 ivejte pine nabite baterie a pripravte si nahrad- 
ni baterie. 

• Pfi pou 乏 iti slabe baterie pri nfzkych teplotach nemusi funkceVRfungovat.Vchlad- 
nych podmmkach pouzijte nove baterie nebo pine nabite baterie. Nahradni baterie 
udrzujte v teple pro stridave pouziti. I kdyz baterie nefunquji pri nizkych teplotach, 
mohou op さ t fungovat pri normalni teplote. 


Zamek Uvolneni 


S 暫 

































Funkce VR (redukce vibraci) 


岡 1.Ujistete se , 乏 e jsou baterie vio 乏 eny v dr 乏る ku baterii 
间 2. Otocte pojistnym knoflikem funkce VR a zarovnejte index do 
polohyO(Obr.5) 

け 3. Jednim stisknutim vypmace VR zapnete funkci VR (rozsviti se zele- 
图 na kontrolka LED) (Obr. 6) 

两 *Vypinac funkce VR pracuje pouze tehdy, je-li pojistny knoflik funkce VR 
otocen do polohy 0 - 

Funkce VR se vypne automaticky cca po 30 minutach od zapnuti (funkce 
阿 automatickeho vypnutQ. 

S * PI1 pouziti funkce digiscoping musi byt nastavem funkce VR pro fotoapar わ 
vypnuto. 

网 * Proto お funkce VR tohoto vyrobku zalozena na predpokladu pouziti stativu, 

S doporucuje se pouzit stativ. 

* Pokud zelena kontrolka LED nesviti, baterie jsou slabe a mely by byt vyme- 
回 neny. 

画 Deaktivujte funkci VR: 

ra Funkci VR vypnete jednim stisknutim vypi'na と e VR ON/OFI=. Potom otoc- 
^ teznacku pojistneho knofliku funkce VR do polohy "LOCK". 

B . . . 

@ • Pfed zapnutim funkce VR se ujistete se, ze je znacka pojistneho knofliku 
画 funkce VR otocena do zacvaknute 〇 polohy. Nikdy nepohybujte pojistnym 
knoflikem funkce VR, je-li funkce VR zapnuta. Pokud jfm pohnete, funkce VR 
bude nasilne zastavena a vypne se napajeni. 

• Pn preprave se ujistete, ze je znacka pojistneho knofliku funkce VR v 
uzamcene poloze. Pokud nenf uzamcena, naraz nebo pad mohou zpusobit 
problemy. 

• Pn preprave sejmete t さ lo polniho okularu Fieldscope ze stativu, a by se 
zabranilo nahodnemu padu nebo jin ろ mu narazu, ktere mohou zpusobit 
poskozeni. 

• Nevyjimejte drzak baterii ztela, pokud je funkce VR zapnuta (kdyz svitf LED). 
IViuze to zp 白 sobit problemy. 

• Obrazek se nekolik sekund po zapnuti funkce VR pohybuje - je to normalni. 

• Po zapnuti funkce VRje slyset zvuk pohonu.To je normalni. 



Knoflik zamku funkce VR 



Vypinac funkce VR 


Zelena LED pri 
zapnuti funkce VR 
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Okulary 




FEP-20W 


FEP-38W 


Nastavec s 




L. 



.」 


FEP-30W 


I K pouziti nasroubujte jeden z n さ stavcu do ocnice. 


FEP-50W 


9 


FEP-25LER 


FEP-75W 



FEP-20-60 
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Specifikace 


Modely 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 


20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Skutecne zorne pole 〇 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

2, 2-1,1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1, 4** 

Zd ろ nliv ち zorne pole D* 

60 

55.3 

64.3 

扫 4.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Zorne pole ve vzdalenosti 

58/173 

42/126 

42/U6 

33/99 

24 /。 

17/52 

38-19/115-5 が * 

1.000 m/yard 白 . (m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/U6 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

V ク stupni pupila (mm) 

4,3 

3,4 

2 ぶ 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-M** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4, リイ ** 

Relativni sv さ telnost 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Ocni relief (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Delka (mm/palce) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: otocna a 
vysuvna 
79/3,1; DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Vnejsi prumer (mm/palce) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Hmotnost (g/unce) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Konstrukce 

Vodotesnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolny proti zamizenf diky dusfkove n う pini a 
tesnicim 0 krouzkum (kloub mezi telem a ocnicije vodovzdorny) 


Hornf fada: Pfi upevnenf k poinfmu okularu EDG/EDG VR 円 eldscope fady 85 
Dolni rada: Pfi upevnenf k poinfmu okularu EDG Fieldscope fady 65 
* し islo vypoctene podle vzorce [tan 山' = 「 x tan 山]: Zdanlive zorne pole: 2 山 Zvetsenf: f, skutecne zorne pole: 2 山 
** Pfi nejnizsfch a nejvyssich zvetsenfch 
*** Se snimatelnou otocnou a vysuvnou ocnici 
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Nazvoslovi ocnice 


® Ocnice 
⑨ Gumova ocnice 
(3) Staveci krouzek vysky ocnice 
④ Transfokacni krouzek 
(D Packa uvolneni ocnice 
® Index uvolneni ocnice 
⑦ Montazni prvek ocnice 
⑥ Nastavec s krouzkemTS 
⑨ Nastavec s krouzkem DS 


おんを t 


FEP-20W/38W/ 50W/75W 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 



Nastavec s krouzkem DS 


FEP-30WS 

nastavec s krouzkem Tb 

Prislusenstvi polniho okularu 

Krytka ocnice (upevnena k telu) xl - Nasazovad l<rytka (upevn さ n ろ k^lu) xl - Pouzdro x1 
Pro FEP 25-LER: Gumova ocnice (upevn を n う k telu) xl 

Pro FEP-30W*: N さ staves s krouzkem DS (krouzek DS, krytka ocnice pro DS, gumova ocnice) 

* Pri dodanfz vyrobyje otoeny a vysuvny krouzek (TS krouzek) namontovan ktelu, krouzky DS (krouzek, 
krytka ocnice pro DS a gumova ocnice) soucasti baleni. 
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Vhodnost okularu 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (otocna a vysuvna o か ice) 


Nastaveni se prov う di 
otacenim staveciho 
krouzku vysky o と nice. 


。藤 



Digiscoping: Pouzivejte gumovou 
ocnici V zasunute poloze. 


Lze pfipevnit konzolu digitalniho 
fotoaparatu. 


Pozorovani 
(uzivatel s brylemi): 
Gumova ocnice je vytazena 
na CCS 5 mm. 


Pozorovani 

(uzivatel bez brylQ: Gumova 
ocnice je vytazena na vice nez 
5 mm. 


Konkretni delka vytazeni se 
lisi V zavislosti na typu pouzite 
ocnice. 


Model FEP-30W (nabizi dva typy ocnice: DSaTS) 


[ 


Nastavec s krouzkem DS 


] 


Nastavec s krouzkem TS 



B 




Nastaveni 


ク 

se provadi 



otacenim 


gumove 


ocnice. 


Digiscoping: 

Pfed pouzitim sejmete 
bezDecnostni qumovou ocnici 


Lze pripevnit konzolu 
digitalniho fotoaparatu. 


Pozorovani: 

Pfed pouzitim 
pfipevnete 
bezpecnostni gumovoul 
ocnici. 


Pozorovani 
(uzivatel s brylemi): 
Pouzivejte gumovou 
ocnici V zasunute poloze. 


Pozorovani 
(uzivatel bez bryli): 
Pouzivejte gumovou ocnici 
ve vytazene poloze. 
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FEP - バ LER (snimatelna gumova ocnice) 




Diaiscopina: 

Pred pouzitim sejmete 
bezpecnostni gumovou ocnici. 

Lze pripevnit konzolu digitalniho 
fotoaparatu. 


Pozorovani: 

Pfed pouzitim pripevnete 
bezpecnostni gumovou ocnici. 


FEP-^0-60 (otocna a vysuvna ocnice) 

(Nelze pripevnit konzolu digitalniho fotoaparatu.) 




Pozorovani 


Pozorovani 

(uzivatel s brylemi): 


(uzivatel bez bryli): 

Pouzivejte gumovou ocnici v 


Pouzivejte gumovou ocnici ve 

zasunute poloze. 


vytazene poloze. 
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Specifics が le さ i realizarea pot fi modificate fara notificare. 

Nicio reproducer© sub nicio forma a acestui manual in intregime 
sau partial (except さ nd citatele scurte in articole sau prezentar り ， nu 
pot fi realizate fara autorizarea m scris de la NIKON VISION CO., LTD. 


Pentru siguranta dvs. 

V さ multumim pentru achizitionarea 
unui Fieldscope Nikon EDG VR. 

Respectati cu strictete instructiunlle 
ce urmeaza pentru o utilizare corecta 
a echipamentului si pentru a evita 
eventualele problems periculoase. 
Inainte de a utiliza acest produs, cititi 
in intregime sectiunea "Pentru 
siguranta dvs." si instructiunile pentru 
utilizare corecta ce insotesc produsul. 
Pastrati aceste instructiuni la 
mdemana pentru consultare 
ulterioar さ . 


APERICOL 


Aceasta indicatie va avertizeaza asupra 
faptului c さ once utilizare incorecta, care 
ignora continutui descris aki, poate 
provoca in mare masur さ moartea sau 
ranirea grav さ . 

么 averuzare 

Aceasta indicatie va avertizeaza asupra 
faptului ca once utilizare incorecta, care 
ignora continutui descris aki, poate 
provoca moartea sau ranirea grava. 


Aatentie 


Aceasta indicatie va avertizeaza asupra 
faptului ca once utilizare incorecta, care 
ignora continutui descris aki, poate 
duce la ranire sau pierderi materiale. 


司固固国互马却品 I 巧 Iwl 固 m 巧司。 m 
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Indkatiile simbolurilor 


A A simbolul indica aierta 
(inclusiv avertizare). 



0 simbolul incnca interzicere. 
Con が nut specific interzis este 
iiustrat Tnauntru (de exemplu, 
simbolul din stanga interzice 
dezasamblarea). 


♦ simbolul indica actiune 
obligatorie. Continut specific 
este iiustrat Tnauntru (de 
exemplu, simbolul din stanga 
dispune scoaterea bateriilor). 


A AVERTISMENT 

(pentru Fieldscope) 


A 

Nu priviti niciodata direct spre 
soare prin Fieldscope. 


Nu dezasamblati Fieldscope-ul, 
nici nu-l reparati/remodelati. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la electrocutare sau alte 
raniri. 


(g) 

Nu scufunda;i Fieldscope- 
ul Tn a pa, nici nu turnati ap さ 
intentionat pe Fieldscope. 
Nerespectarea acesteia 
poate duce la aprindere sau 
electrocutare. 

O 

Daca piesele Interne ale 
Fieldscope-ul 山 sunt expuse, ca 
rezultat al unei caderi sau altor 
accidente, nu le atingeti. 
Atingerea pieselor defects 
poate produce ele 口 rocutare sau 
alte raniri. 

Scoateti bateriile din corp, 
apoi cereti repararea de catre 
un reprezentant autorizat de 
service Nikon. 

を 

O 

Daca observati caldura, fum 
sau un miros neobisnuit 
venind din Fieldscope, scoateti 
imediat bateriile. 

Daca continuati sa il folositi, 
ar putea sa produca foe sau 
incendiu. し and scoateti bateriile, 
aveti grija sa evita ジ arsurile. 

Dupa ce le scoateti, cereti 
repararea de catre un 
reprezentant autorizat de 
service Nikon. 


Q 

Nu folositi Fieldscope-ul daca 
exista posibilitatea de a lua foe 
sau a exploda. 

Nu folositi Fieldscope m 
prezenta gazelor inflamabile, 
cum ar fi propan sau benzina, 
deoarece ar putea produce 
explozie sau incendiu. 

A 

Folositi doar baterii aprobate 
pentru folosirea cu acest 
produs (vezi specificatiile). 

Dac う folositi baterii de la 
producatori diferiti sau de 
tipuri diferite, ele pot produce 
o explozie sau pot provoca 
electrocutare. 


A ATENTIONARE 

(pentru Fieldscope) 


0 

Nu balansati aparatui de curea. 
Puteti lovi pe cineva si provoca 

V さ t る man. 

Q 

Nu asezati acest produs Tntr-un 
loc instabil. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la cadere din care rezutta 
raniri. 

A 

Nu folositi acest produs c る nd 
merge か 

Nerespectarea acesteia poate 
produce raniri ca rezultat al 
intrani in cineva, tovirii altora, 
caderii sau altor accidents. 
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Pentru siguranta dvs. 
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〇 

Nu lasati acest produs Tn 
masina Tn zile calduroase sau 
insorite, ori langa echipamente 
care genereaza caldura. 

Acest lucru poate avea un efect 
negativ asupra pieselor interne 
sau poate produce incendiu. 

A 

Nu folositi solventi organici 
cum arfi alcool pentru 
curatarea corpului principal. 

A 

Pastrati punga din plastic 
folosita pentru ambalarea 
acest 山 produs sau alte piese 
mici departe de accesul 
copiilor. 

A 

Evitati ca copiii sa puna in gura 
vizoarele de cauciuc. 

Daca ei Tnghit acele piese, 
consultati imediat medicul. 

A 

Manuiti cu qrija piesele mobile. 
Fieldscope-ul indinat poate fi 
rotit daca este montat pe un 
trepied. Aveti grija sa nu va 
prindeti degetele Tntre suportui 
bateriilor si montajul trepiedului 
cand rot け i corpul. 


A 

Nu izbiti hieldscope-ul prin 
cadere sau lovire. 

Aceasta poate produce 
functionarea defectuoas さ , pentru 
ca acest produs este un dispozitiv 
electronic de precizie (echipat cu 
functie de reducerea vibratiilor). 
Orice defectiune cauzata de astfel 
de manuire nu este acoperita de 
garantie. 

A 

Evitati ploaia, stropii de apa, 
nisipul si noroiul. 

Acest produs este eta ns 
び mbinarea corp-ocular si corp- 
suport baterie sunt rezistente la 
apa), totusi evitati ploaia, stropii 
de apa, nisipul si noroiul. 

A 

Nu folositi inelul de focalizare 
daca este expus la apa sau 
ploaie. 

A 

Evitati schimbarile bruste de 
temperatura. 

in cazul in care Fieldscope-ul este 
expus la modincari bruste de 
temperatura, este posibil ca pe 
suprafata lentilelor sa se produce 
condens. 

A 

Daca apare o inflamare a pielii, 
consultati un medic. 

Utilizarea tndelungata a 
ocularelor cauciucate poate 
provoca la unele persoane 
inflamarea pielii. Daca apare 
orice simptom, contacts て i de 
urgent さ un medic. 


A PERICOL 

(pentru baterii alcaline si cu Ntiu) 


Daca lichidul dintr-o batere 
curs る intra in ochi, clatiti 
imediat cu apa curat る si 
consultati un medic. 
Nerespectarea acesteia va poate 
afecta negativ sau v さ poate leza 
ochii. 


A AVERTIZARE 

(pentru baterii alcaline si cu Ntiu) 


A 

Nu scoateti tubul exterior si nu-l 
zgariati. 

Aceasta poate duce la curqerea 
lichidului, supraincalzire sau 
explozie. 

Q 

Nu expuneti bateria la flacari 
sau caldura excesiv る . 

Aceasta poate duce la curgerea 
lichidului, supraincalzire sau 
explozie. 

Q 

Nu amestecati baterii vechi si 
noi sau baterii de marci sau 
tipuri diferite. 

Aceasta poate duce la curgerea 
lichidului, supraincalzire sau 
explozie. 


Nu scurtcircuitati sau 
dezasamblati bateriile. 

Aceasta poate duce la curqerea 
lichidului, supraincalzire sau 
explozie. 


272 


A 

Respectati avertismentele si 
atentionarile scrise pe baterii. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

A 

Folositi doar baterii aprobate 
pentru folosirea cu acest 
produs (vezi specifics が ile). 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

A 

Pastrati bateriile departe de 
accesul copiilor. 

Aveti grija special う pentru a 
premt さ mpina ca bebelusii s る 
pun る bateriile sau alte piese 
mici in gura. Daca ei inghit 
aceste piese, contactati de 
urgent さ un medic. 

A 

Introduce が bateriile orientate 
corect. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

轉 

Nu scufundati sau expuneti 
bateriile la apa. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

0 

Nu incarcati alte baterii decat 
cele reincarcabile. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichiduiui, 
supraincalzire sau explozie. 


A 

Cand aruncati bateriile, izolati 
contactele cu banda izolatoare. 
ContactuI cu alte metale poate 
duce la supraincalzire, explozie 
sau incendiu. Eliminati bateriile 
conform regulilor din zona dvs. 

A 

Daca lichidul dintr-o baterie 
deteriorate vine in contact 
cu hainele sau pielea, clatiti 
imediat cu mult さ apa. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la iritarea pielii. 


么 AVERTISMENT 

(pentru baterii alcaline) 



Scoateti imediat bateriile cand 

A 

s-au descarcat complet. 

Nerespectarea acesteia poate 


duce la curgerea lichidului, 


supraincalzire sau explozie. 


么 PERICOL 

[pentru bateriile Ni-MH 
(hidrur さ de nichel metal)] 


A 

Cand incarcati, folositi doar 
incarcatoarele specificate si 
schimbati toate patru bateriile 
odat さ . 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 




0 

Nu expuneti bateriile la flacari 
sau caldura excesiva. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supramcalzire sau explozie. 

A 

Introduce が bateriile orientate 
corect. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supramcalzire sau explozie. 


Nu scurtcircuitati sau 
dezasamblati bateriile. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supramcalzire sau explozie. 

A 

Nu transports トミ 1 nu depozitati 
bateriile cu obiecte metalice, 
cum ar fi coliere sau agrafe de 
par. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supramcalzire sau explozie. 

0 

Nu amestecati baterii vechi si 
noi sau baterii de marci sau 
tipuri diferite. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supramcalzire sau explozie. 

A 

Daca lichidul dintr-o baterie 
curs る intra in ochi, clatiti 
imediat cu apa curat る si 
consultati un medic. 
Nerespectarea acesteia va poate 
afecta negativ sau va poate leza 
ochii. 
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Pentru siguranta dvs. 
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A AVERTISMENT 

[pentru bateriile Ni-MH 
(hidrura de nichel metal)] 


A 

Nu scoateti tubul exterior si nu-l 
zgariati. 

De asemenea, nu folositi 
bateriile daca vedeti ca tubul 
exterior a fost scos sau zgariat. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

A 

Respectati avertismentele si 
aten が on る rile scrise pe baterii. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidul 山， 
supraincalzire sau explozie. 

(§) 

Nu scufundati sau expuneti 
bateriile la ap さ . 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 

0 

Opriti imediat utilizarea daca 
observati orice modificare la 
baterii, cum arfi decolorarea 
sau deformarea. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 


A 

Pastrati bateriile departe de 
accesul copiilor. 

Aveti grija special る pentru a 
preintampina ca bebelusii sa 
pun さ bateriile sau alte piese 
mici in gura. Daca ei inghit 
aceste piese, contacts リ de 
urgenta un medic. 

A 

Opriti incarcarea daca nu s-a 
terminal chiar daca timpul 
de Tncarcare dep さ seste orele 
prev さ zute. 

Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidulu し 
supraincalzire sau explozie. 

A 

Daca lichidul dintr-o baterie 
deteriorate vinetn contact 
cu hainele sau pielea, cl さか i 
imediat cu mult さ apa. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la iritarea pielii. 

A 

Cand recicia が sau eliminati 
bateriile, izolati contactele cu 
banda izolatoare. 

ContactuI cu alte metale poate 
duce la supraincalzire, explozie 
sau incendiu. Eliminati bateriile 
conform regulilor din zona dvs. 

A 

Folositi doar baterii aprobate 
pentru folosirea cu acest 
produs (vezi specificatiile). 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 


A ATENTIONARE 

[pentru bateriile Ni-MH 
(hidrura de nichel metal)] 



A 

Nu lovi;i sau aruncati. 
Nerespectarea acesteia poate 
duce la curgerea lichidului, 
supraincalzire sau explozie. 
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Prevederi 

iNGRIJIRE 引 INTRETINERE 

Lentilele 

• Cand indepartati praful de pe 
suprafata lentilelor, folositi o perie 
moalefara ulei. 

• Cand indepartati pete sau alte 
urme, cum arfi amprentele, de pe 
suprafata lentilelor, さ terge が foarte 
u§or lentilele cu o carpa moale de 
bumbac, curat さ , sau cu §ervetele 
speciale pentru lentile, fara ulei. 
Pentru §tergerea petelor dificile, 
folositi 0 cantitate mica de alcool 
pur (nu denaturat). Nu folositi o 
carpa de catifea sau §ervetele 
obi§nuite, deoarece acestea pot 
zgarla suprafata lentilei. Pentru 
curatarea lentilelor nu folositi 
aceea§i carpa pe care ati folosit-o 
anterior la curatarea corpului 
echipamentului. 

Curatarea lentilelor 

• Nu folos け i un agent de cur う tare a 
lentilelor de tip aerosol pentru 
curatarea lentilelor obiectivului 
Fieldscope. EfectuI de racire 
rapid る a gazului lichefiat poate 
sparge lentilele. 


Corpul principal 

• Indepartati praful de pe inelul de 
focalizare cu o perie moale. 

• Jtergeti suprafata echipamentului 
cu 0 carpa moale §i curat さ . Nu 
folositi benzen, diluant sau alti 
agenti de curatare care con リ n 
solventi organici pentru c さ ei pot 
produce decolorarea sau 
imbatranirea cauciucului. 

Pastrarea 

• Cand nu-l folositi o perioada 
indelungat さ , pastrati Fieldscope-ul 
inlT-un loc r う coros si uscat. Va 

rug さ m s さ scoateti bateriile cand il 
depozitati. 

• Din cauza umiditatii ridicate, este 
posibil ca pe suprafata lentilelor sa 
apar さ condens sau mucegai. De 
aceea, pastrati Fieldscope intr-un 
loc r う coros 5 i uscat. 

Dupa utilizare intr-o zi ploioasa, 
uscati-l complet la temperatura 
camerei, apoi depozitati-l intr-un 
loc r う coros si uscat. 

• Nu lasati Fieldscope in ma さ ina in 
zile c さ Iduroase sau insorite, on 
langa echipamente care genereaz さ 
caldura. Aceasta poate avea efecte 
negative asupra lui, ori poate 
provoca defec^uni. 


MODELE REZISTENTE LA APA 

• Sectiunea etan§a la aer a acestui 
produs are 0 structura 
impermeabila umplut さ cu azot, 
care il face rezistent la condens 

mucegai. 

Imbin さ rile corp/ocular §i corp/ 
suport baterie sunt rezistente la 
apa. Nu folositi perioade lungi 
de timp pe ploaie sau a proape 
de ap さ . Nu eliberati blocarea 
suportului bateriei さ i nu scoateti 
ocularul in asemenea 
circumstante. 

• Once urm さ de umezeal さ trebuie 
sa fie §tearsa inainte de reglarea 
par が or mobile (buton de 
ibcalizars, ocular etc) ale 
Fleldscope-ului, pentru a preveni 
deteriorarea §i din motive de 
siguranta. 

• Pentru a va pastra Fieldscope-ul 
EDG VR int 卜〇 stare perfect さ， 
Nikon Vision recomand さ 
intretinerea cu regularitate la un 
reprezentant autorizat. 
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Prevederi 


固 ETICHETA DE PROTECTIE 

同 • Nu scoateti eticheta de protectie 
向 de pe spatele suportului 
I~I bateriilor. Scoaterea acesteia 

凹 poate duce la functionare 
因 defectuoasa datorit さ electricitatii 

固 statice. 
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Sitnbol pentru colectarea selective aplicabila in tarile europene 



Acest simbol indica raptul ca aceasta baterie trebuie 
colectat さ separat. 

Urm さ toarele masuri ii vizeaza numai pe utiltzatorii 
europeni. 

• Aceasta baterie trebuie aruncat さ seperat, la un 
punct de colectare corespunz る tor. Nu o aruncati 
impreuna cu dejeurile menajere. 

• Pentru mai multe informa^ii, adresati-va 
personalului magazinului sau autoritatilor locale 
responsabile de gestionarea dejeurilor. 


Simbol pentru colectarea selectiva aplicabila in t る rile europene 



Acest simbol in 扫 ica TaptuI ca acest produs trebuie 
colectata separat. 

Urmatoarele masuri ii vizeaza numai pe utilizatorii 
europeni. 

• Acest produs trebuie aruncat seperat, la un punct 
de colectare corespunz さ tor. Nu o aruncati 
impreuna cu dejeurile menajere. 

.Pentru mai multe informa 化 adresati-va 
personalului magazinului sau autoritatilor locale 
responsabile de gestionarea dejeurilor. 
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Protec が a contra interferentelor daunatoare cu comunicatiile radio 

Acest aparat corespunde regulilor FCC partea 15. Operarea se supune urmatoarelor doua conditii: 

(1) Acest aparat ar putea sa nu produca interference daunatoare. 

(2) Acest aparat trebuie sa accept© orice interferenta receptata, incluslv interferentele care pot produce o 
functionare nedorit さ . 

Acest echipament a fost testat si s-a stabilit ca el corespunde cu limitele pentru un dispozitiv digital pen¬ 
tru clasa B, conform p さけ ii 15 a regulilor FCC si a directive! EMC a UE. Aceste limite sunt proiectate pentru a 
furniza 0 protectie rezonabila contra interferentelor daunatoare intr-o instalatie rezidentiala. Acest echipa¬ 
ment genereaz さ , foloseste si poate radia energie de frecventa radio si poate cauza interference daunatoare 
comunicatiilor radio, dac さ nu este instalat si folosit conform instructiunilor. Oricum, nu exist さ mao garantie 
ca Interferentele nu vor aparea intr-o anumita instalatie. Dac さ echipamentui produce interference daunatoa¬ 
re la receptia radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea si pornirea echipamentului, utillzatorul este 
incurajat sa incerce s さ corecteze aceste interferente prin una sau mai multe din urmatoarele masuri: 

• Reorientatl sau mutati antena de receptie. 

• Mariti distanta dintre echipament si receptor. 

• Consultati distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor. 

Aceste a pa rate digitale clasa B indeplinesc toate cerintele regulilor canadiene pentru echipamente care pro- 
duc interferente. 
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Bazat pe standardul de masurare Nikon i-ieldscope げ 010 sit cu trepied). Durata ae viata a bateriilor depinde de conditii, temperatura si vioratii. 

•3 NU este proiectat pentru utilizare sub apa. ^ Rezistenta la ap る ： Dupa cum a fost testat, la un echivalent de apa de 1 mm pe minut, cazand ae la o 
I inaltime mai mare de 200 mm pentru o perioada de 10 minute (in utilizare norma ほ cu un ocular atasat cored la corpul principal). 

•s Corpul poate fi rotit la pozitiile 0°, ±45。, ±90。, ±135° si poate fi fixat cu clema. 

Accesorii Fieldscope EDG VR 

- Capac pentru ploaie xl - Capac de montaj (atasat la corp) x1 - Capac lentile obiectiv (atasate la corp) x1 
- Baterie alcalina AAx4 - Manual de instructiuni (aceasta brosura) 
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Specified ミ ii principale Fieldscope EDG VR 


Modele 

Fieldscope EDG 85 VR 

Fieldscope EDG 85-AVR 

Tip 

Drept 

Conic 

Diametru efectiv al lentilelor obiectivului (mm) 

85 

85 

Distant さ apropiat る de focalizare (m) 

5 

5 

Lunqime (numai corp) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Inaltime x lapme (numai corp) {mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Greutate (numai corp) (g/oz.) 

2.400/84,7 (fara bate") 

2.400/84,7 {fara baterii) 

Efect de reducers a vibratiilor (la 25 。 C)' 

Observatie: Gradul de vibratii este redus la aprox. 1/8. 

Fotografiere dig け al さ telescopies: Echivalent cu o viteza de declansare 
aprox. 2 opriri mai rapid る 

Sursa de alimentare 

4 baterii alcaline AA, 4 baterii cu litiu AA, 
sau 4 baterii Ni-MH (hidrura de nichel metal) AA 

Verificarea bateriei 

lumina LED 

Durata de viata a bateriilor (la 25°C) ^ 

Aprox 17 ore (baterii alcaline AA), aprox. 31ore (baterii cu litiu AA), 
aprox.15 ore (baterii Ni-MH (hidrura de nichel metal) AA) 

Functie de oprire automat う 

Oprire automata (dupa aprox. 30 minute dupa ce VR este pornit) 

EMC 

VCCI clasa B, FCC Partea 15 Subpartea B clasa B, Directiva UE EMC, AS/NZS 

Mediu 

Sticia ecologies RoHS, WEEE 

Temperatura/umiditatea de functionare (normal) 

-20 て一 +60°C/80% RH (fara condensare de の u さ） 

Temperatura/umiditatea de functionare (la folosirea VR) 

-10 て一 +40°C/80% RH (fara condensare de roua) 

Stmetui ■る 3 

Rezistent la apa (p さ n さ la 2 m timp de 10 min) si anti-aburire cu azot gazos 
(imbinarea corp/ocular si corp/suport baterii sunt rezistente la ap さ つ 

Rotirea corpului 

Fix 

Rotire ’ 日 


Nomenclatura Fieldscope EDG VR 


① Lentile obiectiv 

② Capac lentile obiectiv 

③ Parasolar (glisare) 

④ Inel de focallzare 
⑥ Ocular (optional) 

⑥ Capac ocular (pentru ocular optional) 

⑦ Index de eliberare a ocularului 
® Montaj trepied 

感 Clema 

⑩ Soclu trepied {1/4") {3 socluri) 

⑩ Video stenopic (4 orificii) 

® Inel de montare 
⑩ LED 

® ButonVR PORNIT/OPRrr 
® Buton blocare VR 
® Suport baterie 
⑩ Blocare suport baterie 






























Montarea si demontarea ocularului 


Focalizarea / Glisarea parasolarului 


回 

回 

回 

因 
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回 

画 
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回 

因 
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Montarea I 

① Introducetl ocularul in 
corpul Fieldcope-ului 
aliniind indexul ambelor 
parti. 

⑤ ln§urubati in sens antiorar 
pana auziti un click. 

Nora: dac さ lentilele 
ocularului nu sunt introduse 
suficient in Fieldscope, el nu 
poatefi rotit. 



[Demontarea I 

Impinge が parghia de 
eliberare a ocularului 
c さ tre ①. 

Apoi rot け i ocularul in sens 
orar ② pentru a-l scoate. 



Focalizarea 

- Pentru a focallza, rot け i inelul de focallzare. 
Rotirea inelului de focalizare in sens orar ① 
focalizeaza obiectele indepartate. 

Rotirea inelului de focallzare in sens antiorar ② 
focalizeaza obiectele apropiate. 



Glisarea parasolarului 


Glisati parasolarul cu capacul lentilelor obiectivul 山 
deschis. Daca il tineti inchis, mi^carea de glisare este 
blocata din cauza presiunii aeruiui din interiorul 
parasolarului. 
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(V さ rug さ m s さ vedeti paragraful ocularului.) 


Rotirea corpului (numai modelele conice) 


のの 



- Slabiti clema in sens antiorar astfel incat corpul s さ poat さ fi rotit. 
- Corpul poate fi rotit la poz け iile 0。, ±45。, ±90。, ±135。. 

• ln§urubarea clemei fixeaz さ corpul la acel unghi. 

* Aveti grij さ s さ nu V さ prindeti degetele intre suportui bateriilor si 
montajul trepiedului cand rot け i corpul. 


























Introducerea bateriilor 

1.Scoaterea suportului bateriilor din corp 

Eliberati blocarea suportului bateriilor (Fig.1),apoi scoateti-l din corpul 
Fieldscope-ului fig. 2). 

2. Introducerea bateriilor 

introduce ジ baterlile in directia indicat さ h interiorul suportului bateriilor (Fig. 3). 

3. Ata ミ area la corpul Fieldscope-ului 

Pozitionati suportui bateriilor ca in (Fig. 4), apoi impinge が in jos partea stan- 
ga a suportului pentru a se bloca (Fig.1). 


Masuri de precautie cand incarcati bateriile 

• Tnainte de a inlocui bateriile, asigurati-v さ ca butonul de blocare a VR este in pozitia 
blocat, apoi scoateti suportui bateriilor. Daca butonul nu este blocat, contactui 
accidental cu butonul VR PORNIT/OPRIT poate porni VR. Aceasta ar putea sa due さ la 
functionarea defectuoasa a VR. 

• Cand inlocuiti bateriile afar さ , asigurati-va ca nu intra lichid in suportui bateriilor. 

• Evitati contactui metalului cu conexiunea suportului bateriilor. Asemenea contact 
ar putea provoca problems. 

Blocarea suportului bateriilor 

• Fixati suportui bateriilor in pozitie corecta si asigurati-va ca este blocat corespunza- 
tor {Fig.1).Daca nu este blocat, ar putea sa cad る pe neasteptate. 

Pastrati curat ミ conexiunea suportului bateriilor 

• Nu deschideti suportui bateriilor in conditii de umiditate, cum arn in ploaie sau 
aproape de mare, sau in zone cu praf. Aceasta ar putea sa due さ la un contact defec- 
tuos. 

• Cand inlocuiti bateriile, asigurati-va ca nu murdariti contactele, deoarece aceasta ar 
putea produce un contact slab. 

La temperaturi scazute folositi baterii mcarcate total si pregatiti baterii de 

schimb. 

• Land folositi baterii slabs la temperaturi scazute, functia VR ar putea sa nu mearga. 
Tn conditii de friq, folositi baterii noi sau baterii mcarcate complet. De asemenea, 
pastrati bateriile de schimb calde, pentru folosire in schimburi alternative. Chiar 
daca bateriile nu functioneaza la temperaturi scazute, ele ar putea sa functioneze 
din nou la temperatura normal さ . 


司 固固国互马 却 回 巧 Iwl 固 m 巧 司。 m 
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Functia VR (reducerea vibratiilor) 

1• Asigurati-va ca bateriile sunt asezate in suportui bateriilor 

2. Rotiti butonul de blocare VR si aliniati indexul in pozitia O (Fig. 5) 

3. Apasati butonul VR PORNIT/OPRIT o data pentru a PORNI VR (LED-ul 
verde se va aprinde) (Fig. 6) 

* Butonul VR PORNIT/OPRIT functioneaza numai daca indexul butonului de 
blocare al VR este aliniat in pozitia 〇 . 

*VR se opreste automat dupa aprox. 30 minute dupa ce VR este pornit {functia 
de oprire automata). 

* し and folositi fotografierea digitala telescop に a, setarea VR a camerei trebuie 
sa Tie oprita. 

* Deoarece functia VR a acestui produs este proiectata pe premisa ca se folo- 
s 巧 te cu un trepied, este recomandat さ folosirea unuia. 

* Daca LED-ul verde nu se aprinde, bateriile sunt slabe si trebuie inlocuite. 

Dezactivarea functiei VR; 

OPRITIVR apasand o data butonul VR PORNIT/OPRIT. Rotiti apoi indexul 
butonului de blocare VR in pozitia "BLOCAT". 


• Asigurati-va ca indexul butonului de blocare VR este rotit in pozitia de click 〇 
inainte de a porni VR. Nu miscati mciodat さ butonul de blocare VR cand VR este 
pornit. Daca este miscat, functionarea VR se opreste fortat, iar alimentarea se 
inchide. 

•La transport, asiguraji-va ca indexul butonului de blocare VR este in pozitia 
blocat る . Daca nu este blocat, lovirea sau caderea ar putea produce problems. 

• Desfaceti corpul Fieldscope-ului de pe trepied cand il transporta が pentru a 
evita caderea accidental さ sau alt impact care ar putea produce deteriorari. 

• Nu scoateti suportui bateriilor din corp cand VR este pornit (cand LED-ul este 
aprins). Aceasta ar putea provoca probleme. 

• Imaginea se misca putin cateva secunde dupa ce VR este pornit, acest lucru 
este normal. 

• Dupa ce VR este pornit se aude un sunet. Acest lucru este normal. 


Buton blocare VR 固 



ButonVR PORNIT/OPRIT 


LED verde cand 
VR este pornit 
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Oculare 


A 9 0 0 


FEP-20W 


FEP-38W 


Ata§ament inel 
TS 


Ata^ament inel 
DS 


■1 



L. 



■」 


FEP-30W 


In^urubati oricare dintre ata^amente in ocular pentru folosire. 


FEP-50W 


FEP-75W 




FEP-25LER 


FEP-20-60 


司 固 司国互马却回巧 Iwl 固 m 巧 国 。 m 
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SpeciTicatii oculare 


國 

回 

因 

因 

因 

回 

画 

画 

因 

回 

回 

画 

困 

回 

巧 

画 


Randul de sus: し and este atasat la Fieldscope EDb/ED い VR seria 85 
Randul de jos: し and este atasat la Fieldscope EDG seria 65 

* Numarul calculat prin formula [tan 山 ' = 「 xtan 山 ]: Campul aparentde vedere: 2(j, Marirea: f, Campul real de vedere: 2 山 
** La cea mai mica §i cea mai mare marire 
*** Cu boneta deta^abila rotire-glisare 


Models 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

. 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 


16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Camp real de vedere (°) 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 


4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1 ，が * 

Camp aparent de vedere (°)* 

扫〇 

55.3 

扫 4.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Camp de vedere la 

58/173 

42/U6 

42/126 

33/99 

24/73 

17/52 

38-19/115-5 が * 

l.OOOm/yds. (m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Pupil さ de i 巧 ire (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1,1 

4,3-1,4** 

4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4,1 -1,4** 

Luminozitate relativa 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2 夕 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Compensare ochi (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

17|9 

17,8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

17,9 

17|8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Lungime (mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: rotire ぅ i- 
glisare 

79/3,1:DS 

74/2,9 

71/2,8 

71/2,8 

99/3,9 

Diametru exterior (mm/in.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

Greutate (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Structure 

Rezistent la apa ipana la 2m timp de 10 min) さ i anti-aburire cu garnituri de etan^are inelare §i azot 
け mbinarea corp-ocular este rezistent さ la apa) 
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Nomenclatura ocular 


回 
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图 

画 
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① Ocular 

③ Boneta de cauciuc 

⑤ Inel de realare in inaltime a 
ocularului 

④ Inel de zoom 

⑥ Parghie de eliberare a ocularului 

⑥ Index de eliberare a ocularului 

⑦ Montaj ocular 

® Ata^ament inel TS FEP-20W/38W/ 50W/75W 

(D Ata^ament inel DS 


わたぶ 


FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 


も H 


DS 


FEP-30W cu 

Accesorii ocular Ata^ament inelTS 

Capac ocular (atasat la corp) x1 - Capac de montare (atasat la corp) x1 - Carcasa xl 


Pentru FEP 25-LER: Vizor de cauciuc (atasat la corp) xl 

Pentru FEP-30W*: Atasament inel DS (Inel DS, capac ocular pentru DS, vizor de cauciuc) 

*Cand este expediat din fabrics, inelulTS (retire si glisare) este atasat la corp si atasamentele inelului 
DS (inel, capac ocular pentru DS, vizor de cauciuc) sunt incluse in cutie. 

286 


Potrivirea ocularelor 


FEP-20W/-38W/-50W/-75W (rotire- さ i-glisare boneta) 


Rotip inelul de reglare 
in Inaltime a ocularului 
pentru reglare. 







Fotoarafiere digitala telescop に a: 
foiositi boneta de cauciuc in 
pozitia retras さ . 


Observatie 

(cei care poarta ochelari): 
boneta de cauciuc este 
extinsa cca. 5 mm. 


Observatie 

(cei care nu poarta ochelari): 
boneta de cauciuc este extinsa 
mai mult de 5 mm. 

SuportuI pentru camera digitala 
poatefi ata さ at. 


Lungimea efectiva extinsa difera in 
functie de ocularul utilizat 



Fotografiere digitala 
telescopic さ： 

scoateti ocularul de siguranta 
din cauciuc pentru utilizare. 

Observatie: 
ata^ati ocularul de 
siguranta din cauciuc 
pentru utilizare. 

Observatie 

(cei care poarta ochelari): 

foiositi boneta de 
cauciuc m pozitia retrasa. 

Observatie 

(cei care nu poarta ochelari): 
foiositi boneta de cauciuc In 
pozitia extinsa. 

SuportuI pentru camera 
digitala poate fi ata さ at. 





Rot け i boneta 
din cauciuc 
pentru 
reglare. 


固 

回 

回 

因 

因 
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画 

画 

回 

回 

回 

画 

困 

回 

巧 
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Potrivirea ocularelor 

FEP-25 し ER(bonet さ de cauciuc deta^abil さ） 



Fotografiere digital さ 
telescopic る： 

scoateti ocularul de siguranta 
din cauciuc pentru utilizare. 


SuportuI pentru camera 
digital さ poatefi ata§at. 



Observatie: 

ata^ati ocularul de siguranta 
din cauciuc pentru utilizare. 


FEP-20-60 (rotire- さ i-glisare boneta) 

(SuportuI pentru camera digital さ nu poate fi ata ミ at.) 




Rot け i boneta din cauciuc 
pentru reglare. 


Observe が e 

(cei care poarta ochelari): 
folositi boneta de cauciuc in 
pozitia retrasa. 


Observatie 

(cei care nu poarta ochelari): 
folositi boneta de cauciuc in 
pozitia extins る . 


司 固固国互马 却 回 巧 Iwl 固 m 巧 司。 m 
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Ovintezkedesek.294-295 
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interferenciai ellen.296 
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EDG VR fieldscope elnevezesek.298 

Szemlencse fel- es leszerelese.299 

Fokuszalo/csusztathato napellenzo.299 

A haz forgatasa (csak hajlitott modelleknel). 300 

Elemek behelyezese.301 

VR (razkodascsokkentes) funkcio.302 

Szemlencsek.303 

Szemlencse jellemzoi. 304 

Szemlencse elnevezesei/tartozekai.305 

A szemlencsek alkalmassaga. 306-307 


A spec げ ikaciokat ろ s kiviteleket elozetes figyelmeztetes nelkul 
megvaltoztathatjuk. 

Ez a kezikonyv a NIKON VISION CO., LTD irasbeli hozz うお rul さ sa nelkul 
semmilyen form ろ ban, egeszben es reszleteiben sem masolhato 
(kiveve a kritikai cikkekben vagy attekintesekben hasznalt rovid 
Idezeteket). 


Biztonsaga erdekeben 

K 扫 szonjuk, hogy Nikon EDG VR 
fieldscope keszuleket vasarolt. 

A berendezes megfelelo hasznalata 
es a lehetseges veszelyt jelento 
problemak elkerulese erdekeben 
szigoruan tartsa be a kovetkezo 
iranyelveket A term 台 k hasznalata 
eiott alaposan olvassa el a hozz ろ 
mellekelt "Biztonsaga erdekeben" c 
reszt es a helyes hasznalatra 
vonatkozo utasft ろ sokat. A Konnyu 
tajekozodas erdekeben tartsa ezt a 
k ろ zik 扫 nyvet elerheto helyen. 


A VESZELY 


Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az i け 
leirtakat figyelmen kiviil hagyva 
barmilyen helytelen hasznalat nagy 
valoszinuseggel halalt vagy sulyos 
seriilest okoz. 

A HGYELEM 

Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt 
leirtakat figyelmen kiviil hagyva 
barmilyen helytelen hasznalat halalt 
vagy sulyos serulest okozhat. 

A vigyAzat 

Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt 
leirtakat figyelmen kiviil hagyva 
barmilyen helytelen hasznalat serulest 
vagy anyagi karokat eredmenyezhet. 


固回回图回图画画回回回岡函を因 
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Biztonsaga erdekeben 


Jelzesek 

A 

A jel riasztast 
(figyelmeztetest) jelez. 


0 jel tilt ろ St mutat. Az adott 
tiltott tartalom belul lathato 

(peldaul a bal oldalijel a 
szetszerelesttiitja meg). 



♦ jel egy kotelezo cselekvest 
mutat. Az adott tartalom 

belul lathato (peldaul a bal 
oldalijel az elem kivetelet 
rendeli el). 



么 HGYELEM 

(fieldscope eseten) 


A 

A fieldscope kesziil さ kkel 
soha ne nezzen kdzvetleniil a 
napba. 


Ne szerelje szet a fieldscope 
kesziileket, es ne is javitsa/ 
alakitsa at. 

Ha ezt nem tartja be, az 
elektromos aramCitest vagy mas 
serulest okozhat. 


(g) 

Ne aztassa a fieldscope 
keszuleket vi’zbe, さ s ne is 
onts 扫 n r る szand さ kosan vizet. 

Ha ezt nem tartja be, az 
gyulladast vagy aramutest 
okozhat. 

O 

Ha a fieldscope belso 
alkatr さ szei megseriilnek 
egy eses vagy mas baleset 
kovetkezteben, ne erintse meg 
oket. 

A torott alkatr さ szek megerintese 
elektromos aramutest vagy 
egy を b serulest okozhat. 

Vegye ki az elemeket a 
kesziLilekbol, majd kerjen 
javitast a Nikon egyik hivatalos 
szervizkepviseletenel. 

を 

O 

Ha hofejiodest, fust 扫 t vagy 
szokatlan szagot eszlel a 
fieldscope felol, azonnal vegye 
ki belole az elemeket. 

Ha tovabb haszn ろ Ua, az tiizet 
vagy egest okozhat. Az elemek 
kivetelekor vigyazzon, hogy ne 
okozzon tuzet. 

Miutan kivette, kerjen javftast 
a Nikon egyik hivatalos 
szervizkepviseletenel. 


0 

Ne hasznaija a fieldscope 
keszuleket ott, ahol 
meggyulladhat vagy 
feiro ら banhat. 

Ne haszn 副 ja a fieldscope 
keszuleket egheto gazok, 
pi. propan vagy benzingoz 
kozeleben, mert ez robbaniist 
vagy tuzet okozhat. 

A 

Csakaterm さ khez 
enged さ lyezett elemeket 
hasznaija (lasd a 
specmk さ dokban). 

Ha eltero gyartmanyu vagy 
tfpusu elemeket hasznal, az 
robbanast vagy aramutest 
okozhat. 


A V に YAZAT 

(fieldscope eseten) 


Q 

Ne lobaija a keszuleket a 
szijanal fogva. 

fgy ugyanis meguthet masokat 
es serulest okozhat. 

Q 

Ne rakja a keszuleket instabil 
helyre. 

Ha ezt nem tartja be, a termek 
leeshet es serulest okozhat. 

A 

Ne hasznaija a keszuleket 
setalas k 扫 zben. 

Ha ezt nem tartja be, az s さ rCil さ st 
okozhat, hiszen nekimehet 
barminek, meguthet masokat, 
a keszulek leeshet vagy egy さ b 
balesetek tort さ nhetnek. 
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A VESZELY 

(alkali es litium elemek eseten) 



Ha egy serult elembol folyadek 
keriil a szemebe, azonnal 

A 

扫 biftse ki tiszta vizzel, majd 
forduljon orvoshoz. 

Ha nem fgy cselekszik, az rossz 
hat さ ssal lehet a szemere vagy 
karosfthatja azt. 




A 

A fieldscope keszuleket ne erje 
utes: ne ejtse le vagy usse neki 
semminek. 

Ez hibas mukodest okozhat, 
hiszen ez a termek egy 
precizios elektronikus 
(r さ zkod う scsokkento funkcioval 
felszerelt) eszkoz. Az ilyen 
kezeles miatt keletkezo hibakra 
nem terjed kt a garancia. 

A 

A keszuleket ne erje es6, ne 
froccsenjen ra viz, homok es 
sar. 

Ez a termek vizhatlan (a haz/ 
szemlencse es a haz/elemtarto 
illesztesekvizallok), de attol 
meg ne erje eso, ne froccsenjen 
ra vfz, homok es sar. 

A 

Ne haszn ろ Ua a fokuszalo 
gyurut, ha vfz vagy eso erheti. 

A 

Keriilje a hirtelen 
homersekletvaltozasokat. 

Hirtelen homersekletvaltozas 
eseten para csapodhat le a 
lencsere. 

A 

Ha a bore begyullad, forduljon 
orvoshoz. 

Ha hosszasan hasznaija a gumi 
szemkagylokat, az bizonyos 
embereknel borgyulladast 
okozhat. Ha barmilyen tunet 
elofordul, azonnal forduljon 
orvoshoz. 


A HGYELEM 

(alkali es litium elemek eseten) 


A 

Ne szedje vagy kaparja le a 
kulso hengert. 

Emiatt a folyadek kisziv ろ roghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 

Q 

Az elemet ne tegye ki lang vagy 
tuizott ho hat おさ nak. 

Emiatt a folyadek kisziv ろ roghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 

Q 

Ne haszn さ [jon egyiitt regi es uj, 
illetve kiil 扫 nbozo gyartmanyu 
vagy tfpusu elemeket. 

Emiatt a folyadek kisziv ろ roghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 


Ne zarja rovidre vagy szerdje 
szet az elemeket. 

Emiatt a folyadek kisziv ろ roghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 


o 

Ne hagyja ezt a term さ ket 
meleg vagy napos idoben 
az autoban, vagy hoforras 
kozel さ ben. 

Ez ugyanis karosfthatja a 
belso alkatr ろ szeket vagy tiizet 
okozhat. 

A 

Ne hasznaljon szerves 
oldoszereket, pi. alkoholt a gep 
test を nek tisztitasahoz. 

A 

A termek vagy mas apro 
alkatr を szek csomagolasahoz 
hasznalt muanyag tasakot 
gyermekekaltal nem elerhetd 
heiyentartsa. 

A 

Akadalyozza meg, hogy a 
gyerekek kupakokat vagy gumi 
szemkagylokat tegyenek a 
szajukba. 

Ha a gyerekek lenyelnek ilyen 
alkatr さ szeket, azonnal forduljon 
orvoshoz. 

A 

A mozgo alkatr を szeket 
ovatosan kezelje. 

A szoget bezaro fieldscope 
allvanyra szerelve elforgathato. 

A keszulek elforgatasakor 
ugyeUen arra, hogy ne csipje 
be az ujjait az elemtarto es az 
allvanyalatet koze. 
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Biztonsaga erdekeben 


0 

Az elemeket ne tegye ki lang 
vagy tuizott ho hatasanak. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Az elemeket a megfelelo 
iranyban helyezze be. 

Ha nem fgy cselekszik, a 
folyadek Kisziv ろ roghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 


Ne zarja rovidre vagy szerelje 
szet az elemeket. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Ne szallftsa vagy taroija az 
elemeket femtargyakkal, pi. 
nyaklancokkal vagy hajtiikkel 
egyiitt. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

0 

Ne hasznaljon egyiitt regi es uj, 
illetve kiil 扫 nbozo gyartmanyu 
vagy tfpusu elemeket. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Ha egy seriilt elembdl folyadek 
keriil a szemebe, azonnal 
obiftse ki tiszta vizzel, majd 
forduljon orvoshoz. 

Ha nem fgy cselekszik, az rossz 
hatassal lehet a szemere vagy 
karosfthatja azt. 


A 

Tartsa be az elemekre irt 
わ gyelmeztet ろ seket を 5 
ovintezked さ seket. 

Ha nem fgy cselekszik, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Csaka term を khez 
engedelyezett elemeket 
haszn さ Ua (lasd a 
specifiKacidkban). 

Ha nem fgy cselekszik, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Az elemeket gyermekek 
szamara nem hozzaferheto 
helyen taroija. 

Kulonosen ugyeUen arra, hogy 
a csecsemok ne rakjanak egy 
elemet vagy egy を b kis meretu 
targyakat a szajukba. Ha 
lenyelnek ilyen alkatreszeket, 
azonnal forduUon orvoshoz. 

A 

Az elemeket a megfeleio 
iranyban helyezze be. 

Ha nem fgy cselekszik, a 
folyadek kiszivaroghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 

(§) 

Ne meritse vi'zbe vagy tegye ki 
viz hatasanak. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kiszivaroqhat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

Q 

Csakaz ujratoltheto 
akkumul ろ torokat t 扫 Itse fel, 
sima elemeket ne. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 


A 

Az elemek kidobasakor 
szigetelje le az erintkezdit 
szigeteldszalaggal. 

Ha mas femekhez hozzaer, 
az elem tulmelegedhet, 
felrobbanhat vagy 
meggyulladhat. Az elemeket 
hulladekkent a helyi 
szabalyozasoknak megfeleloen 
kezelje. 

A 

Ha egy serult elembol szarmazo 
folyadek hozzaer a ruhajahoz 
vagy a borehez, azonnal 扫 bli'tse 
le bo vi'zzel. 

Ha ezt nem tartja be, az 
irritalhatja a boret. 


A HGYELEM 

(alkali elemek eseten) 


A 


Azonnal vegye ki az 
elemeket, ha kimeriiltek. 
Ha ezt nem tartja be, a 
folyadek kiszivaroghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 


A VESZELY 

[Ni-MH (nikkel metal hidrid) 
akkumulatorok eseten] 


A 


Tolteskor csaka megadott 
t 扫 Itot haszn さ Ija, さ s negy elemet 
tditson egyszerre. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 
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A WGYAZAT 

[Ni-MH (nikkel metal hidrid) 
akkumulatorok eseten] 



A 

Ne iit 扫 gesse vagy ne dobja el. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 


A HGYELEM 

[Ni-MH (nikkel metal hidrid) 
akkumulatorok eseten] 


A 

Ne szedje vagy kaparja le a 
kiilso hengert. 

Akkor se hasznaija az elemet, 
ha a kiilso n 句 lejott vagy 
megserult. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

A 

Tartsa be az elemekre irt 
figyelmezteteseket es 
ovi ntezkedeseket. 

Ha nem fgy cselekszik, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

(§) 

Ne meritse vizbe vagy tegye ki 

VIZ hatasanak. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv ろ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 

0 

Azonnal ruggessze fel a 
hasznalatat, ha az elemen 
barmilyen valtozast, pi. 
elszmezodest vagy torzulast 
vesz eszre. 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kisziv さ roghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 


A 

Az elemeket gyermekek 
szamara nem hozzaferheto 
helyen taroija. 

Kulonosen ugydjen arra, hogy 
a csecsemok ne rakjanak egy 
elemet vagy egy ろ b kis meretu 
targyakat a szajukba. Ha 
lenyelnek ilyen alkatreszeket, 
azonnal forduUon orvoshoz. 

A 

Allitsa le a tditest, ha ez az 
eloirtnal martobb ideje megy, 
meg akkor is, ha az elemek meg 
nem tditodtekfel teljesen. 

Ha nem fgy cselekszik, a 
folyadek kisziv さ raghat, 
tulmelegedhet vagy 
felrobbanhat. 

A 

Ha egy serult elembol szarmazo 
folyadek hozzaer a ruhajahoz 
vagy a borehez, azonnal 扫 blitse 
le bo vizzel. 

Ha ezt nem tartja be, az 
irritalhatja a boret. 

A 

Az elemek ujrahasznosftasakor 
vagy kidobasakor sziqeteUe le az 
erintkezoit szigeteldszalaggal. 

Ha mas femekhez hozzaer, 
az elem tulmelegedhet, 
felrobbanhat vagy 
meggyulladhat. Az elemeket 
hulladekkent a helyi 
szabalyozasoknak megfeleloen 
kezelje. 

A 

Csaka termekhez engedelyezett 
elemeket hasznaija (lasd a 
specifikaciokban). 

Ha ezt nem tartja be, a folyadek 
kiszivaroghat, tulmelegedhet 
vagy felrobbanhat. 
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Ovintezkedesek 

固 ApolAs es karbantartAs 

间 Lencsek 

间 • A lencsefeluletek portalanitasahoz 
图 puha, olajmentes ecsetet 

I~I hasznaljon. 

I~I • Ujjlenyomat-szeru 
国 szennyezodeseket vagy foltokat 

画 ugy tavolithat el a lencse 

岡 feluleterol, hogy egy puha, tiszta 

I~I pamutruhaval vagy minosegi 

I~I olajmentes torlokendovel nagyon 

阿 ろ vatosan letorli azt. 

回 A makacs szennyezodesek 

^ elt ろ volft ろ s さ hoz haszn ろ Uon kis 

_ mennyisegu tiszta (nem 

凹 denaturalt) alkoholt. Ne hasznaljon 

同 barsony vagy kozonseges szovet 

固 torlokendot, me" ezek 

mm megkarcolhatj う k a lencse feluletet 

^ Amennyiben a torloruhat mar 

hasznalta a haz tisztitasahoz, az a 
lencsefelulet tisztitasara m う r nem 
alkalmas. 

A lencse tisztitasa 

• Ne haszn 引 jon aeroszolos 

lencsetisztitota Fieldscope objektiv 
lencsejenektisztitasahoz. A 
cseppfolyositott g ろ z gyorsan 
fagyaszto hat ろ sa eltorheti a lencset 


Geptest 

• Egy puha ecsettel tavolitsa el a 
port a fokuszalogyururol. 

• A haz feluletet egy puha, tiszta 
ruh う val tisztitsa meg. Ne 
hasznaljon benzolt, h が tot vagy 
mas szerves oldoszereket 
tartalmazo tisztitokat, me け 
elszinezodest vagy a gumi 
oregedeset okozhatjak. 

Tarolas 

• Ha hosszabb ideig nem haszn う [ja, 
a fieldscope k ろ szuleket szaraz, 
huvos helyen な rcHja. Ilyenkor 
vegye ki belole az elemeket. 

• A magas paratartalom miatt a 
lencse feluletere lecsapodhat a viz 
vagy elkezdhet peneszedni. Ezert 
a Fieldscope keszuleket huvos es 
szaraz helyen tarolja. 

Az esos idoben vagy ejszaka 
hasznalt keszuleket utana 
szobahomersekleten szaritsa meg, 
es huvos, szaraz helyen t ろ roUa. 

• Ne hagyja a Fieldscope keszuleket 
meleg vagy napos idoben az 
autoban, vagy hoforras 
kozeleben. Ez karosithatja vagy 
negativ hatassal lehet r さ . 


VIZHATLAN MODELLEK 

• A termek legmentes resze 
nitrogengazzal toltott vizhatlan 
szerkezetu, ami miatt ellenall a 
lecsapodo folyadeknakes a 
penesznek. 

A haz/szemlencse es a haz/ 
elemtarto illesztesek vizallok. Ne 
haszn 别 ja esoben hosszu ideig, 
vagy viz kozeleben. Ilyen 
korulmenyek kozott ne oidja ki az 
elemtarto z ろ rat ろ s ne vegye le a 
szemlencseket. 

• A mozgathato reszek (fokuszalo 
gomb, szemlencse stb.) beallitasa 
elotttor 扫 Ijon le minden 
nedvess ろ get, hogy elkerulje a 
Fieldscope karosodasat es 
megorizze a biztonsagot. 

• A Nikon Vision javaslata szerint 
EDG VR Fieldscope keszuleket ugy 
tarthatja kituno allapotban, ha 
egy hivatalos viszontelado 
rendszeresen karbantartja azt. 
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VEDOCIMKE 

.Ne szedje le az elemtarto mogott 
levo vedocimket, mert ilyen 
esetben a statikus 
elektromossag hibas mukodest 
okozhat. 

Vedocimke 



[■n Europai orszagokban ervenes „Elkulonitett huNadekgyujtes 

**** j 012030 

Ez a jelzes azt jelen 甘 ， hogy az elemet elkulonhve kell 
gyujteni. 

Az alabbiak csak az europai orszagokban elo 
felhaszn さ lokra ervenyesek. 

• Ezt az elemet a megfelelo hulladekgyujto helyen, 
elkulonitve kell gyujteni. Ne dobja ki haztartasi 
hulladekkent- 

• Tovabbi informaciokert forduljon a forgalmazohoz, 
vagy a helyi hatosag hullad^kgy 白パを s さ rtfelelos 
reszlegehez- 


X 


Ijn Europai orszagokban ervenes „Elkuldnftett huNadekgyujtes*' 
""jelzese 

Ez a jelzes azt jelenti, hogy ezt a term ろ ket elkul 扫 m'tve 
kell gyujteni. 

Az alabbiak csak az europai orszagokban elo 
felhaszn さ lokra ervenyesek, 

• Ezt at term さ ket a megfelelo hulladekgyujto helyen, 
elkulonitve kell gyujteni. Ne dobja ki haztartasi 
hulladekkent. 

• Tovabbi informaciokert forduljon aforgalmazohoz, 
vagy a helyi hatosag hulladekgyujtesert felelos 
reszlegehez- 


— jeizese 

是 
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Vedelem a radios kommunikacio karos interferenciai ellen 

A berendezes eleget teszaz FCC szabalyok 15. reszeben foglaltaknak. Az uzemeltetes a kovetkezo ket felte- 
tellel lehetseges: 

(1) Ez a keszulek nem okozhat karos interferenciai 

(2) Enneka keszuleknek birnia kell minden kapott interferenclat, beleertve azokat is, melyek varatlan 
mukodest eredmenyezhetnek. 

Az EU EMC rendelete es az FCC szabalyzat 15. reszenek ertelmeben a teszteles so ran ugy tal ろ Ituk, hogy ez 
a berendezes megfelel egy B osztalyu digitalis keszulek hatarertekeinek. Ezeka hatarertekek megfelelo 
vedelmet nyujtanak a karos interferenclak ellen, mikor a keszuleket lakoovezetben hasznalja. A keszulek 
radiofrekvencias energiat hoz letre, hasznal, es kepes kisugarozni. Ha nem az eloirasoknak megfele に en 
szereli ossze es hasznalja, az sulyos interferenciat okozhat a radios kommunik ろ cioban. Ennek ellenere nines 
garancia arra, hogy egy bizonyos esetben nem fordul elo interferencia. Ha eza keszulek olyan karos zavart 
okoz a radios vagy televizlos vetelben, amely megszuntetheto a berendezes ki- es bekapcsolasaval, akkora 
kovetkezo intezkedesekkel prooalja meg megszuntetni a zavart: 

• Allitsa be ujra, vagy helyezze at a vevoantenn さ t. 

• A keszulek es a vevo kozt ta け son nagyobb t さ vols ろ got. 

• Kerje az elado, vagy egy tapasztalt radio/TV-muszeresz segitseget. 

Ez a B osztalyu digitalis keszulek az interferenciat okozo keszulekekre vonatkozo osszes kanadai eioirasnak 
megfelel. 
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A Nikon Fieldscope meresi szabvany alapjan (allvannyal hasznaiva). Az akku elettartama a korulmenyektol, homerseklettol es a razkodastol tuggo- 
en V さ ltozik.’3 NEM viz alatti hasznalatra keszult. ** Vfzallosag: A vizsgalat soran 10 percen keresztiil, 200 mm-nel magasabbrol percenkent 1 mm viz 
esett a (normal hasznalatban levo, a qeptestre helyesen felszerelt szemlencsevel rendelkezo) term さ kre. 

•s A g さ ptestet 0°, ±45°, ±90°, ±135°-os helyzetekbe forgathatja el, es a kapoccsal rogzftheti. 

EDG VR fieldscope tartozekok 

- tsofedel idb - Szerelv ろ nysapka (a geptesthez illesztve)idb - Objektivlencse-sapka (a geptesthez illesztve)idb 
- AA alkali elem 4db - Hasznalati utmutato (ez a konyvecske) 


EDG VR fieldscope fo jellemzdi 


Modellek 

EDG 円 eldscopeSSVR 

EDG Fieldscope 85-AVR 

Ti'pus 

Egyenes 

HajlftoU 

Az objektivlencse t さ nyleges atmeroje (mm) 

85 

85 

^ozelf6kusz-t ろ vols ろ g (m) 

5 

5 

Hosszus ろ g (esaka geptest) (mm/in.) 

379/14,9 

398/15,7 

Maqassag x sz さ less さ g (esaka geptest) (mm/in.) 

141 X 104/5,6x4,1 

141 X 104/5,6x4,1 

Tomeg (esaka geptest) (g/oz.) 

2.400/84,7 (elemek nelkul) 

2.400/84,7 (elemek nelkul) 

Razkodascsokkentes hat ろ sa (25 °C-on )' 

Alkalmazas: A razkodas merteket kb.1 /8-ara cs 扫 kkenti. 

Digiscoping: Kb. 2 megallassal gyorsabb zaridovel egyenerteku 

Aramforras 

AA alkali elem 4 db, AA li'tium elem 4 db, 
vagy AA Ni-MH {nikkel metal hidrid) akkumulator 4 db 

Az elem ellenorzese 

LED fenye 

Akku elettartama (25 て - on) 2 

Kb.17 ora (AA alkali elem), kb. 31ora (AA litium elem), 
kb.15 ora (AA Ni-MH (nikkel metal hidrid) akkumulator) 

Automatikus kikapcsolas funkcio 

Automatikus kikapcsolas (kb. 30 perccel a VR bekapcsolasa utan) 

EMC 

VCCI B osztaly, FCC K. お sz B alresz B osztaly, EU EMC iranyelv, AS/NZS 

Kornyezet 

Eco uveg, RoHS,WEEE 

Mukodesi hom ろ rs を klet/p ろ ratartalom (normal) 

-20 て一 +60 て /80% relativ piiratartalom (harmat leesapod さ sa nelkul) 

Miikodesi hom さ rs さ klet/paratartalom (VR haszn さ latakor) 

-10 て一 +40 て /80 〇/〇 relativ paratartalom (harmat leesapodasa nelkul) 

Szerkezet 

Vizhatlan (2 m-es melysegig,10 percen keresztui), es nitrog^ng ろ z biztositja a 
paramentesseqet (a haz/szemlencse es a haz/elemtarto illesztesek vizallok つ 

Hazforgasa 

Rogzftett 

Forgathato 5 
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EDG VR fieldscope elnevezesek 


① Objektivlencse 
(D Objektivlencse-sapka 

③ Napellenzo (csusztathato) 

④ Fokuszalogyuru 

⑥ Szemlencse (extra tartozek) 

⑥ Szemlencse-sapka (az extra szemlencsehez) 
@ Szemlencse kioldasi jelzes 
⑥ Allvany alatet 
通 ) Kapocs 

⑩ Allvany foglalat (1/4") 口 foglalat} 

⑩ Video dugo lyukak (4 lyuk) 

® Rogzitogyuru 
® LED 

@ VR ON/OFF gomb 
® VR lezarogomb 
饭 ) Elemtarto 
⑩ Elemtarto zar 


(Hajlitott modell) 



(Egyenes modell) 
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Szemlencse tel- es leszerelese 


Fokuszalo/csusztathato napellenzo 


[Felszereles I 



® A ket oldalon levo 
jelzeseknek megfeleloen 
helyezze be a szemlencset 
a Fieldscope nazaba. 

® Kattanasig csavarja be 
balra. 

Megjegyzes: Ha a 
szemlencset nem helyezi 
bele elegge a Fieldscope 
keszulekbe, akkor nem lehet 
majd forgatni. 


[Leszereles 


Nyomja el a 

szemlencsekioldo kart az 



① Iranyba. 

Aztan forgassa a 
szemlencset jobbra a ⑤ 
iranyba, hogy kivegye. 


(Lasd a szemlencsekrol szolo reszt.) 


Fokusz う I お 

- Fokuszalashoz forgassa el a fokuszalo gyurut. 

A fokuszalo gyurut az ① iranyba, jobbra forgatva 
tavoll targyakra fokuszalhat ra. 

A fokuszalo gyurut a ③ iranyba, balra forgatva kozeli 
targyakra fokuszalhat ra. 



Csusztathato napellenzo 

- Nyitott objektivlencse-sapkaval csusztassa a 
napellenzot. Ha zarva hagyja, a csusztato mozdulatot 
megakadalyozza a napellenzo belsejeben levo 
legnyomas. 
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A haz forgatasa (csak hajlitott modelleknel) 


阿の 



•A hazforgatasahoz lazitsa meg a kapcsot az oramutatojarasaval ellentetes Iranyba. 
•A geptestet 0°, ±45°, ±90°, ±135°-os helyzetekben rogzitheti. 

•A kapocs becsavarasaval az adott szogben rogziti a hazat. 


国国司岛互马可 m 巧巧固田 


300 


* A keszulek elforqatasakor uayeljen arra, hoay ne csipje be az ujjait az elemtarto es 
az allvanyalatet koze. 


Elemek behelyezese 

1. Vegye le az elemtartot a kesziilekrdl 

OIdja ki az elemtarto zarat (1. ろ bra), majd vegye el a fieldscope hazard 
(2. さ bra). 

2. Helyezze be az elemeket 

Helyezze be az elemeket az elemtarto belsejeben jelzett iranyitassal (3. ろ bra). 

3. Illessze vissza a fieldscope hazara 

Allitsa az elemtartot a 4. abran lathato helyzetbe, majd a lezarasahoza kozeli 
oldalat nyomja le (1. ろ bra). 

Az elemek cserejekor betartando ovintezkedesek 

• Elemcsere elott ellenorizze, hogy a VR zarogomb a lezart helyzetben van-e, majd 
vegye el az elemtartot. Ha a gomb nines lezarva, olyankor a VR ON/OFF gombot 
veletlenul megnyomva a VR bekapesolhat. Emiatt a term を k hibasan mukodhet. 

• Ha kulteren csereli ki az elemeket, akkor biztositsa, hogy ne keruljon folyadek az 
elemtartoba. 

• Kerulje a femes kapcsolatot az elemtarto csatlakozojaval. Ez ugyanis probi さ makat 
okozhat. 

Az elemtarto rogzitese 

• Rogzi'tse az elemtartot a megfelelo helyzeteben, es nezze meg, hogy megfeleloen 
van-e lezarva (1. ろ bra). Ha nem, akkor varatlanul leeshet. 

Az elemtarto csatlakozasat tartsa tisztan 

• Nedves korulmenyek kozott, pi. esoben vagy a tenger kozel ろ ben, ill. poros helyen 
ne nyissa ki az elemtartot. Ez ugyanis さ rintkezesi hibat okozhat. 

• Elemeserekor ne koszoija ossze a csatlakozot, mert ez bizonytalan erintkezest 
okozhat. 

Alacsony homersekleteken teljesen feltoltott akkukat hasznaljon, es 

keszitsen eld tartalekelemeket. 

• Ha alacsony homersekleteken gyenge elemeket hasznal, a VR esetleg nem mukod¬ 
het. Hidegben uj elemeket vagy teljesen feltoltott akkukat hasznaljon. Ezenkivul a 
tartalek elemeket tartsa melegen, hogy felvaitva hasznalhassa oket. Ha az elemek 
hideqben nem hasznalhatok, normal homersekleten attol meg ujbol mukodhet- 
































VR (razkodascsokkentes) funkcio 


图 

回 

因 

因 

因 

国 

画 

画 

因 

回 

回 

画 

國 

回 

因 

の 


1. Ellenorizze, hoay az elemeket behelyezte az elemtartoba 

2. Ford れ sa el a VR lezarogombot, es a jelzest allitsa a O helyzetbe 
(5 •る bra) 

3. AVR bekapcsolasahoz egyszer nyomja meg a VR ON/OFF gombot 
(felgyullad a zold LED) (6. さ bra) 

* AVR ON/OFF gombcsakakkor mukodik, ha a VR lezarogomb jelzese a 〇 
helyzetben van. 

* AVR automatikusan kikapcsol kb. 30 perccel a bekapcsol ろ sa utan (automati- 
kus kikapcsol お funkcioj. 

* Digiscoping hasznalatakor a fenykepezoqep VR funkciojat kapcsoija ki. 

* A termekVR funkciojanakelofeltetele, hogy allvanyt haszn うし ezert ezt min- 
denkeppen ajanijuk. 

* Ha a zold LED nem gyullad fel, az elemek kimerultek, ezert cserelje le oket. 

VR funkcio kikapcsol る sa: 

A VR funkciot a VR ON/OFF gombot egyszer megnyomva kapcsolhatja 
ki. Ezutan forditsa a VR lez う rogomb jelzes ろ ta "LEZART helyzetbe. 


A VR bekapcsolasa el か t gyozodjon meg arrol, hogy a VR lezarogomb jelzese 
a O bekattant helyzetben van. BekapcsoItVR mellett soha ne mozgassa a 
VR lezarogombot. Ha ugyanis igy tesz, a VR lealini kenyszerul, es a keszulek 
kikapcsol. 

Szallitas kozben gyozodjon meg arrol, hogy a VR lezarogomb jelzese a lezart 
helyzetben van. Ha nem, akkor a keszuleket ero hatasok vagy a leejtese 
problem ろ kat okozhat. 

Szallitas kozben vegye le a fieldscope egys さ get az allvanyrol, hogy veletle- 
nul se essen le es ne erje semmi olyan hat ろ s, ami serulest okozhat. 

Ne vegye le az elemtartot a keszulekrol, ha a VR be van kapcsolva {amikor a 
LED vilagit). Ez ugyanis problemakat okozhat. 

A kep nehany masodpercig mozog, miutan a VR bekapcsol. Ez normalis 
jelenseg. 

AVR bekapcsolasa utan motorhang hallhato. Ez normalis jelenseg. 
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VR lezarogomb 



VR ON/OFF gomb 

Zold LED, ha a VR be 
van kapcsolva 


Szemlencsek 



9 0 6 


FEP-20W 


FEP-38W 


r. 



L. 



.」 


FEP-50W 


FEP-75W 


DS gyuru 
_tartozek — 

■ I V 



FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 




A hasznalathoz csavarja be barmely tartozekot a szemlencsebe. 


固回回画因国画画因回回陶國を画团 
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Szemlencse jellemzoi 


Modellek 

FEP-20W 

FEP-25LER 

FEP-30W 

FEP-38W 

FEP-50W 

FEP-75W 

FEP-20-60 

Nagyitas (x) 

20 

25 

30 

38 

50 

75 

20-60 

16 

20 

24 

30 

40 

60 

16-48 

Tenyieaes latomezo (°} 

3,3 

2,4 

2,4 

1,9 

1,4 

1,0 

22-1,1** 

4,1 

3,0 

3,0 

2,4 

1,8 

1,2 

2,8-1, が * 

Latszolagos latomezo (°)* 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

60 

55.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

42-60** 

Latomezo1 .000 m/yd. 

58/173 

42/126 

42/126 

33/99 

24 /。 

17/52 

38-19/115-58** 

eseten {m/ft.) 

72/215 

52/157 

52/157 

42/126 

31/94 

21/63 

49-24/147-73** 

Betekinto lencse (mm) 

4,3 

3,4 

2,8 

2,2 

1,7 

1，1 


4,1 

3,3 

2,7 

2,2 

1,6 

1,1 

4, 1-1, 4** 

Relatfv fenyerosseg 

18,5 

11,6 

ス 8 

4,8 

2,9 

1,2 

18,5-2,0** 

16,8 

10,9 

ス 3 

4,8 

2,6 

1,2 

16,8-2,0** 

Betekintesi t さ vols ろ g (mm) 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

20,1 

32,3 

25,4 

1 ス 9 

1 ス 8 

1 ス〇 

18,4-16,5** 

Hossz (mm/in.) 

59/2,3 

77/3,0 

81/3,2: forgathato 
es csusztathato 
79/3,1: DS 

74/2 夕 

71/2,8 

71/2,8 

99/3 夕 

Kulso atmero (mm/in.) 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

63/2,5 

To meg (g/oz.) 

240/8,47 

320/11,29 

390/13,76*** 

230/8,11 

230/8,11 

230/8,11 

330/11,64 

Szerkezet 

Wzhatlan (2m-es m さ lysegig,10 percen keresztui), tomi'togyuru es nitrogeng う z biztositja 
a paramentesseqet (a vaz es a szemlencse illesztese vb ろ 116) 


Felso sor: Ha EDG/EDG VR Fieldscope 85 sorozatu k さ szul さ kekhez csatlakozik 
Also son Ha EDG Fieldscope 65 sorozatu k さ szul さ khez csatlakozik 

* A kovetkezo k さ pletalapjan 口さ mi'tott さけろ k: [tan 山' = 「 xtan 山 ]: L ろ tszolagos I ろ tomezo: 2 山， Nagyitas: [ T 爸 nyleqes I さ tomez6:2 山 
** A legkisebb さ s legnagyobb nagyftasnal 
*** Leveheto forgathato es csusztathato szemkagyloval 


国国司岛互马可 m 巧巧固田 
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Szemlencse 色 Inevezesei 


① bzemlencse 
の Gumi szemkagylo 

③ bzemlencse maaassagat allito 日 yuru 

④ Zoom gyuru 

⑥ Szemlencse kioldokar 

® Szemlencse kioldasi jelzes 

⑦ Szemlencse alatet 
® TS gyuru tartozek 
感 DS gyuru tartozek 


おんを k 


FEP-20W/38W/ 50W/75W FEP-25LER 


FEP-20-60 


FEP-30W 


⑥' 



DS gyuru tartozek 


FEP-30W 

TS gyuru ta け ozekkal 


Szemlencse tartozekai 

Szemlencsesapka (a geptesthez illesztve)1 db - Szerelvenysapka (a geptesthez illesztve)1 db - Tok 1 db 

FEP 25-LER eseten: Gumi szemkagylo (a geptesthez illesztve)1 db 

FEP-30W* eseten: DS gyuru tartozekok (DS gyuru, DS keresosapka, gumi szemkagylo) 

* A gyarbol szallitva a forgathato es csusztathato (turn-and-slide -TS) gyuru a k も szul を khez csatlakozik, 
a DS gyuru tartozekai (DS gyuru, DS keresosapka, gumi szemkagylo) pedig a dobozban talalhatok. 


固回回画因国画画因回回陶國を画团 
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A szemlencsek alkalmassaga 

FEP-20W/-38W/-50W/-75W (forgathato es csusztathato szemkagyl 台） 


Beallitashoz forgassa el a 
szemlencse magassagat 
beallito gyurut. 


。墨 



Digiscoping: 

A aumi szemkaaylot behuzott 
helyzetben hasznalja. 


Alkalmazas 

(szemuvegeseknek): 

A gumi szemkagylo 
korulbelul 5 mm-re van 


Alkalmazas 

(nem szemuvegeseknek): 

A gumi szemkagylo 5 mm-nel 
jobban is kitolhato. 

Digitalisfenykepezogep-keret is 
csatlakoztathato hozza. 


kiengedve. 


A tenyleges helyzet elteraz eppen 
hasznalt szemlencs む创 fiiggoen. 



FEP-30W (ketfele szemkagyl か kmal: DS esTS) 


[ 


DS gyuru tartozek 


] 


TS gyuru tartozek 



醒瞧。 ■ 


ク 


Beallitashoz 
forgassa 
el a gumi 
szemkaaylot. 


Digiscoping: 

A hasznalathoz vegye le a 
biztonsaqi qumi szemkaqylot. 


Digit ろ lis お nykepezog ろ p-keret 
is csatlakoztathato hozza 


Alkalmazas: 

A hasznalathoz illessze 
ra a biztonsagi gumi 
szemkagyl か . 


Alkalmazas 
(szemuvegeseknek): 
A gumi szemkagylot 
behuzott helyzetben 
hasznalja. 


Alkalmazas (nem 
szemuvegeseknek): A 
gumi szemkagylot Kitolt 
helyzetben hasznalja. 


国国 司岛互马可 m 巧巧 固田 
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FEP - バ LER (leveheto qumi szemkaaylo) 




Digiscoping: 

A hasznalathoz veqye le a 
biztonsagi gumi szemkagylot. 

Digitalisfenykepezogep-keret 
is csatlakoztathato hozza. 


Alkalmazas: 

A hasznalathoz illessze ra a 
biztonsagi gumi szemkagylot. 


FEP-20-60 (forgathato es csusztathato szemkagyl か 

(Digitalisfenykepezogep-keret nem csatlakoztathato hozza.) 




Alkalmazas 

(szemiivegeseknek): 

A gumi szemkaqylot benuzott 
helyzetben haszn 副 ja. 


Alkalmazas 

(nem szemuvegeseknek): 
A gumi szemkaqylot kitolt 
helyzetben haszn 引 ja. 


固回回画因国画画因回回陶國を画团 
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